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Hierzu Taf. 1 und 2. 


Den vorlaiifigeii Mittheilungen iiber Clinostomum Leidy i) will ich 
eine ausfuhrliche Besclireibiiug der einzelnen Arten folgen lassen, da 
kaum Aussicht vorhanden ist, dass mir selbst nocli weiteres, unbe- 
arbeitetes Material zugehen wird und doch wohl mit der Unsicherbeit 
auf diesem Gebiet ein Ende gemacbt werdeu muss. Wenn die fol- 
genden Ausfulirungeu hierzu beitragen werden, so verdanke ich dies 
in erster Linie dem Umstand, dass mir auf ’meine Bitte von alien 
Seiten einschlagiges ilaterial zuging; dies muss ich um so raehr her- 
vorheben, als es sich um Raritaten, ja sogar um Unica handelte. Ob- 
gleich einzelne Objecte aus dem Anfang des Jahrhunderts stammen, 
war ihr Erhaltungszustand verhaltnissmassig gut, freilich nicht so gut, 
um histologische Untersuchungen zu gestatten, die tibrigens auch 
kaum zur Charakteristik der Arten nothwendig sind. 

Welche Eigen thumlichkeiten besitzt die Gattung Clinostomum? 
Sie wurde bereits im Jahre 1856 von Leidy-) mit den Species 

1) Braun, M., Ueber Clinostomum Leidy, in : Zool. Anz., V. 22, 
1899, p. 484 — 492. — Die Eascioliden-Gattung Clinostomum Leidy, in : 
Ctrbl. Bakt., V. 27, Abth. 1, 1900, p. 24 — 32. — Eine neue Clinostomum- 
Art aus Ardea purpurea, in; Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, V. 14, 
No. 364, 1899. 

2) Leidy, J., A synopsis of Entozoa, in : Proc. Acad. nat. Sc. Phila- 
delphia, V. 8, p. 42 — 58. 

Die Diagnose der Gattung lautet: ,,Head shorter than and separated 
from the body by a lateral constriction opposite the ventral acetabulum, 
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Cl. gyncile iind (luhhtm aufgestellt, aber in der Llteratur kaum be- 
aclitet, was diii’ch die Diirftigkeit der Besclireil)ung beider Arten 
mid die Seltenbeit des Publicationsjournals wold erklarlicli erscheiiit. 
Daber konnte es nicbt nur kommen, dass eiiie deni Clinostomum gracile 
sebr ilbnlicbe Form ohne jede Bezuguabme auf dieses bescbrieben 
wiirde, soiidern dass sie zum Vertreter eiiier aiiders genanuteii Gattuug 
gemacbt worden ist. Es bandelt sicb urn Dktominn rdiculatum Loess -), 
das ebenso wenig wie Glinost. gracilc im gescblecbtsreifen Zustande 
vorlag, aber jeden Falls sebr viel besser von Looss bescbrieben worden 
ist. Trotzdem nun R, Leuckart auf die Uebereinstimmung der 
beideu in ainerikaniscben Fiseben encystirt lebenden Arten bingewiesen 
batte uud dieser Hinweis aucb Moxticelli bekannt war, creirte dieser 
Alitor fiir das Looss’sebe Dlst reficulatiim die Gattuug Meso- 
gonimus^). Aber wie wenig wird von den Eigenthiiinlicbkeiteu dieser 
Art fiir die Cbarakteristik der neuen Gattuug beuutzt! Niebts mebr 
als die Lage des Genitalporus und die etwas geriugere Grosse des 
]\lund- gegeuliber dein Bauebsaugnapf. 

Der Uinstand, dass Leidy bei der Bescbreibuug des CL gracile 
kein \Yort iiber die Lage des Genitalporus sagt, kaun die Aufstellung 
der Gattuug Mesogonimus sebr wobl reebtfertigen, dagegeu war es 
ein Febler, die durcb Looss genau geuug besebriebeueu uud sonst bei 


compressed semi-oval. Bod}^ compressed oval. Month anterior. Ventral 
acetabulum large, hemispherical, immersed within the commencement of 
the bod}’ and ba^dng a truncated conical aperture with the apex 
posterior. A terminal pore to the bod}’.^* 

li CNn, gracile'. ..Head semi-ovoid, anteriorly obliquely truncated. 
Mouth transversaly oval, with a prominent margin and a second border, 
which is slightly emarginate below. Body compressed oblong, oval, 
convex above, concave below, obtuse posteriorly, acetabulum larger, im- 
mersed between the head and bod}’. Length to S lines, breadth to 
1 line.“ Esox sjh und Pomotis vulgaris. 

Clin, duhinm'. „Head compressed oval, convex anteriorly; mouth 
minute, not bordered. Body compressed oblong oval. Ventral aceta- 
bulum immersed between the body and head. Length lines, 

l)readth of a line.‘* Pusticola we/uor-Darm. Zweifellos gehort diese 
Art nicbt zu Clinostomum. 

2j Looss, A., Beitr. zur Kenntn. der Trematoden, in : Z. wiss. Zool., 
V. 14, 1885, p. 427. 

3 ) Leuckart E., Die Parasiten d. Menschen, 2. Autl., V. 1, Abth. 2, 
p. 40 resp. 154. 

4j Moxticelli, F. G., Saggio di una morfologia dei Trematodi, 
Napoli 1888, jj. 32. 
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Distoinen iiicht bekaunteu Verhiiltinsse ini Genitalapparat der typischen 
Art (D. reticulatum Looss) bis auf die Lage des Genitalporus vollig 
zu libergelien. Dadurcli wurde Veraulassung gegeben, dass spater 
aiidere Aiitoren iind Monticelli selbst die verschiedeiiartigsten Fornien 
der neueiE so iieqiiem zii diagnosticirenden Gattung einreibten, so dass 
schliesslich Monticelli i) eine Liste von 10 Species veroffentlichen 
konnte, die alle in der Lage des Genitalporus (binter dem Bauchsaug- 
napf iiml vor deni Hintereude) ubereinstimmten, aber anatoniisch sich 
erlieblicb von einander entfernten. Diese Thatsache war Monticelli 
sehr wohl bekaunt, ist ihni aucli von Blanchard-) wenigstens fiir 
2 Arten aus deni Menscheu {Bist. ivestermanni \m& Dist.lietero- 

jjhyes V. Sieb.) entgegengehalten worden — aber vergeblich ; die Lage 
des Porus genitalis schieii so wichtig, dass Monticelli in seinein 
Saggio etc. daraufbin alle Distomen (excl. Rhopalophorus Dies, und 
BiJliarzia Cobb.) in 4 Genera theilte {Cephalogonimus Pair., Disto- 
mum PtETZ., Mesogonimus Mont, und Urogonimus Mont.), spater 
allerdings nocli eiiiige andere Genera {Apohlema Duj., Echinostomum 
Rud., Crossoclera Duj. und Podocotyle Duj., ziiliess. Aber das ganze 
System blieb ein kiinstlicbes und sollte auch nur ein solcbes sein ^). 

Scbon vorber ergaben die in diese Zeit fallenden Beratbungen 
liber die N o in e n c 1 a t u r r e g e 1 u ein greifbares Resultat ; der Wunscb, 
die in dieser Beziebung gerade innnerbalb der Distomiden bestebende 
Unsicberbeit tbunlicbst zu beseitigen , liessen Ch. W. Stiles und 
Alb. Hassall eine kritiscbe Zusaminenstellung aller fiir Distomiden 
(== Fascioliden) gebraucbten Gattungs- und Untergattungsnamen rait 
ibren Synonymen publiciren; dadurcb, dass fur die nacb den beiden 
Autoren giltigen Gennsnamen je eine typiscbe Species nambaft gemacbt 
worden ist, ist die jMoglicbkeit eines weiteren Ausbaues des Systems 
der Fascioliden gegeben, und bierzu ist von mebreren Seiten durcb 
Aufstellung neuer Genera (durcb M. Stossich, Looss, LChe und micb) 
beigetragen worden. 

Was nun speciell die bier interessirende Gattung anlangt, so stellen 


Monticelli, F. S., Stud, sui Trematodi endopar. Primo contrib. 
di osservazioni sui Distomidi, in : Zool. Jabrb., Suppl. 3, Jena 1893, 
p. 156. 

2) Blanchard, R., Note sur quelques vers parasites de Fbomme. 
III. Sur la classific. des Distoiniens, in : CR. Soc. biol. Paris, Seance du 
18 juill. 1891. 

3 ) Man vergl. Monticelli, F. S,, Di un Ematozoo d. Tbalassochelys 
caretta L., in: Internat. Monatsschr. Anat. Pbvsiol., V. 13, 1896. 

1 * 
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Stiles u. IIassall^) als typisclie Art Clinostomnm gracile Leidt 
1856 auf, das sie fiir identisch m\i Distomim heterostQmumB.\3T^. 1809 
halten; sie glaubeu sich ferner nach Uiitersuchung der Origiualexem- 
plare Leidy’s tiberzeugt zu haben, dass mit Cl gracile wiederum 
iJist. reikidatum Looss ziisammeufallt, iiml da nuu auf letztgeiiannte 
Art 21esogonimus Mont, basirt ist, so ^Yird Mesogonimus synonym zu 
Clinostomnm, Wenn nun auch meiner Ueberzeugung nach die Iden- 
titiit der in Rede stehenden Arten bisber nicht erwiesen ist, so handelt 
es sieli in ibnen doch zweifellos uni sehr nabe stehende Formen, von 
denen aber ausreichend nur Dist. reticulatim Looss bekaunt ist; die 
beiden andern Arten {Cl gracile Leidy und Dist, heterostomnni Rud.) 
sind streng genoinmen Species inquirendae. Allerdings liegen iiber sie 
einige ^Yeitere lAlittbeilnugen vor: R. Ramsay Wright 0 bescbreibt 
eine in der Mundbohle von Botanrus minor Gm. gefundene Art naher 
und stellt sie provisorisch zu Distomum lieterostomum Rud. ; in der- 
selben Arbeit wird noch Clinostomum gracile Leidy (encystirt bei 
Berea flavcscens Cuv.) beschrieben, aber an einen Zusainmenbang 
dieser Art mit der RuDOLPiu’schen gar nicht gedacht; der reife Zu- 
stand des Cl gracile, bei dem auch Wright Genitalien nicht gefunden 
hat (Leidy erwiiliut sie ebenfalls nicht), wird vielmehr im Darm eines 
Raubfisches oder Fische fressenden Vogels vermuthet; im letztern 
Fall wiirde dann zwischen dem encystirten Jugend- und dem reifen 
Zustand ein solches Verhiiltniss bestelien, wie es Diesing fiir Dist 
(limorjfhiim annimmt. Man sieht demnach, dass Wright 1879 von der 
richtigen xVuffassung des Cl, gracile als der Jugendform des Dist. 
lieterostomum (resp. einer andern verwandten Art) recht ^Yeit entfernt 
\var; doch muss anerkannt ^Yerden, dass die Beschreibung dieser Art 
vieles Richtige enthalt. 

Eine zweite Notiz tiber einen Dist. lieterostomum Rud. genannten 
Helminthen erhalten \vir durch v. Linstow^); die Exemplare staminen 

1 Stiles, Ch. W. and A. Hassall, Notes on parasites. 48. An 
inventory of the genera and subg. of the Tremat. fam. Faseiolidae, in: 
Arch. Parasitol., V. 1, Paris 1808, p. 81 — 00. 

2) R. Ramsay Wkigut, Contrib. t(» Ainer. helminthology, in: Proc. 
Canadian Inst., (new ser.) V. 1, Toronto 1870. 

3) V. Linstow. Nematoden, Trematoden und Acanthoceph.. ges. v. 
Prof.. Fedtschenko in Turkestan, in: Arch. Naturg., Jg. 40, V. 1, 1883, 
p. 30G. — Rund- u. Saugwiirmer, Keise nach Turkestan von A. P. Fp;dt- 
sciiENKo, V. 2, Theil 3, Moskau 1886, in: Yerh. Ges. Freunde Xaturw., 
Anthr. u. Etlinogr., V. 31, p. 30, fig. 40. 
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tuis Artlea nyciicorax iiml werclen iiiit Riicksiclit auf Wkight’s An- 
gaben imr kurz beschriebeii, Offeubar siud beide Formen, die caiia- 
disclie und die turkestaiiische, sebr iiahe verwandt, ob jedocb identiscb, 
mag eiiistweilen dabingestellt bleiben. 

Unter deni Xamen Distomum veticulatum Loess bat dann aucb 
Poirier^) eiue in Axinurus dugesii eucystirt gefundene Form kurz bc- 
sebrieben; aucb bier ist die Bestimniuiig zum mindesten fraglicb, docb 
bandelt es sicb ebenfalls um eine verwandte Art. 

Dies sind die literariscben Angaben, welcbe nieines Wisseus Stiles 
u. Hassall bei Abfassung ibres ,,lnventory‘' vorgelegen baben konneii. 
So wenig ausreicbend sie aucb sind, so geniigteu sie nieines Eraebtens 
docb vollkoninien, um die Gattung CUnostomum aniiabernd riebtig zu 
ebarakterisiren. Das Typisebe dieser Gattung baben jedocb Stiles u. 
Hassall niebt berausgefunden, deiin in der analytiseben Bestimmungs- 
tabelle wird als wesentlicber Charakter von CUnostomim=Meso(jonimxis 
iiur die Lage des Genitalporus (binter deni Bauebsaugnapf) angegebeu 
und daber neben CL gracUe aucb iiocb Distomum ivcstermanni Kerb. 
angefiibrt! Diesen Standpuukt niiiimt aucb nocli W. G. MacCal- 
LUM^) eiii, obgleicb er die Anatomie der uiitersucbten Art (aus der 
^ruiidboble von Ardea herodias) durebaus riebtig darstellt; er unter- 
lasst jedocb deii Vergleich iiiit Dist, toestermanni Kerb, und stellt 
daber wie Monttcelll Stiles u. Hassall, diese Art ebenfalls zu 
CUnostomum. 

Xaebdem icb micb bereits friiber gelegentlicb gegen den Gebraucb, 
alle Distomiden, deren Genitalporus binter deni Bauebsaugnapf liegt, 
in eine Gattung zu stellen, ausgesproeben babe, babe icb neuerdings 
nacb genauerem Studium der Clinostoinen fiir diejenigen Arten, welcbe 
sicb um Dist. westermanni Kerb. gru})pireu, den Gattungsnanien Para- 
gonimus vorgescblagen und Arten mit Dist leptostomum Olss. als 
Typus in die Gattung Harmostomum vereint'^). Die Haniiostonien 
sind mit den Cliuostomeu sebr nabe verwandt, so sebr, dass man 

1) Poirier, J., Tremat. nouv. ou peu connus, in: Bull. Soc. philo- 
math. Paris, (ser. 7) V. 10, 1885/86, p. 30. 

2) MacCallum, W. G., On the species Clinostomum beterostomum, 
in: J. Morph., Y. 15, No. 3, 1890, p. 697 — 710. Die Arbeit ist vom 
October 1897, das betreffende Heft des Journ. Morph, vom Februar 
1899 datirt, es ist jedocb tliatsachlich erst im Januar 1900 zur Aus- 
gabe gelangt. 

3 1 Braun, M., Ueber Clinostomum Leidy, in: Zool. Anz., V. ‘22, 
1899, p. 492. 
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beicle zu eiiier Uiiterfaiiiilic verciiieii kounte; Varagonlmiis aber but 
mit dieser Gnii)pe niclits weiter gemeiii, nicht eiiiuial die Luge des 
Geiiitalporus, der gaaz aiidere Bezielmngeu z. B. zimi Bauchsaugnapf 
besitzt als bei den Clinostoininen. Audi nach dieser Abtreimung 
bleiben nodi Arten iibrig, deren Genitalp<»rus ebeufalls bin ter dem 
Baucbsaugnapf liegt; sie sind zuin Tbeil zu wenig bekannt, urn sie 
jetzt sdion mit Sicberbeit in eine der bestehenden Gattuugen einzu- 
reibeu, resp. uni fiir sie neue Gattungeu aufzustellen ^). 

Durebaus unabbiingig von iiiir ist A. Loess “) zu der gleidien An- 
schauung gelangt; er besebniukt den Clinostovium auf Cl, gra- 

die resp. dessen Verwandte und creirt fiir DisL leptostonmm Olss. 
die Gattung Reierolope,^ fiir D. ivestennanni die Gattung Poli/sarcus; 
aucb den erwabnten LuHE’seben Aufstellungen entspreebende bat er 
gescbalfeu. Diese Uebereinstinimuugen diirften fiir die Xatiirlicbkeit 
der neuen Gattuugen eine gewisse Gewahr bieten, weungleicb damit 
niebt die Notbweudigkeit einer Begriinduug wegfallt. 

In der Cbarakteristik der Gattung Cllnostonium stimuit nun aller- 
dings Looss nicht ganz mit niir iiberein, doch erkliirt sicb dies un- 
gezwungen aus dem Umstande, dass Looss erueute Untersucbuugen 
nicht bat anstellen kbunen, sondern auf seinen vor 15 Jabren an Dist 
reticulatum gewounenen Erfahrungen sowie auf den unzureicbenden 
Bescbreibuugeu anderer Autoren fussen muss, wabrend rair fast das 
gesammte vorbandene Material an in Betracht kommenden Arten im 
Jugend- wie im erwacbsenen Zustande vorgelegen bat; nur die nord- 
amerikaniseben und die turkestauer Formen febleu niir. 


Die Eigent biimlicbkeiten der Gattung Clinostomum 
liegen in der Gestalt des Korpers, in der Besebaffenheit des Vorder- 
eudes, im Verhalten des Darmtractus und Excretionssystems, ganz be- 
sonders aber im Geuitalapparat. 

1 1 Arten, deren Genitalporu.s nebeu dem Bauchsaugnapf liegt, bat 
31. Stussk II zum Genus Levlnsenia vereinigt und fiir Distomum 
turgidum Beds, die Gattung Bmndcsla aufgestellt (T.o smembramento 
dei Bracbycoeliiim, in: Boll. Soc. Adriatica Sc. nat., V. 19, 1899 g wo- 
gegeu LuiiB f Zur Kenntniss einiger Distomen, in : Zook Anz., V. 22, 
1899, p. 538) fiir l)ist. lorum Duj. die Gattung ItyogonbnuSy liir D, 
licttrophyes die Gattung Cotylogonimiis und fiir D. concavum Ceepl. 
die Gattung Cryptocotyle aufgestellt bat. 

2) Looss, A., Weitere Beitrage zur Kenntniss der Treinatoden-Pauna 
Aeg\’]>tens, zugleicli Versucb einer nat. Gliederung des Genus Distomum 
Hetz., in: Zool. Jahrb., V. 12, Syst., ileft oM, 1899, p. G49. 
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1) K or per gestalt, Bci alien Arten zerfiillt der laiiggestreckte 
Kdrper in zwei verschieden grosse Theile: Vorderleib Oder Hals uiul 
Hinterleib; die Greuze beider liegt etwa in der Hbhe des Bauchsaug- 
napfes, der stets deni ^Afundsaugnapf erlieblich genahert 1st; auch 
inacht sie sicli iinsserlich durcli eine seichte Einkerbiing an den Seiten- 
rilndern keimtlich. Gevvobnlich ist der Querdurclmiesser des Vorder- 
leibes kleiner als der des lliuterleibes, der Dorsoventraldurcliinesser 
dagegen ineist grosser. Eine weitere Differenz zwisclien beiden 
Leibesabschnitteii liegt darin, dass der gesaunnte Genitahipparat niir 
ini Hinterleibe liegt, wogegen im Vorderleibe ausser deni Ant'angstlieil 
des Darnies mid deni Centraluerveiisystein aiisclieiueiul bei alien Arten 
zahlreiche einzellige Hautdrusen vorkoiuiuen, die am Vorderende aus- 
munden. 

2) Das Vorderende ist ventral warts schriig abgestutzt, so dass 
die dorsale Flache nacli voru etwas weiter reicht als die veutrale; 
die gauze schrilge Eliiehe nenne icli das Miiudfeld; in ibr liegt, 
wie langst bekannt ist, die iMuudbtfnung uud der von den fruberu 
Autoren ineist uberseheiie, kleiue Mundsaugnapf. Das Mundfeld selbst 
erscbeint nun je naeb deni Coutractiouszustand sebr verscbieden : es 
konuen namlicb die uuinittelbar an den Band auschliessenden Partien 
eingezogen werden, danu tritt der Hand kragenartig bervor (Fig, 1, 
8, 11, 19), und nacb iunen von ibm zeigt sich eine niebr oder weniger 
deutlicbe Hiiigfurcbe, die anscbeineud auf der Ventralfliicbe iininer 
etwas tiefer als auf der dorsalen ist. Das Centrum des Miindfeldes 
babe icb nie gauz eingezogen gefundeii, vielinebr bebt es sicb in Form 
eines voru abgerundeteu Zapfens mebr oder weniger empor; auf diesem 
Zapfen, Miindkegel, liegt danu sub terminal der Miind und der 
Mundsaugnapf. In anderu Fallen findet man das Afuudfeld ziemlicb 
ebeu uiul die Hiiigfurcbe verstricben (Fig. 6, 16) oder aber ersteres 
ganz vorgewdlbt (Fig. 4), docb lasst sicb aucb in diesem Fade die 
peripbere Begreuzung des ^fundfeldes erkenueii. Offenbar dieut das 
Mundfeld ziim Ausaugen — alle Clinostomen, die man bis jetzt kennt, 
bewobueu im erwacbseneii Zustande die Muudboble oder den Oeso- 
phagus uud bediirfeii besoiiders kriiftiger Saugorgane, um den Scbluck- 
bewegungeu ibrer Mirtbe und dem Andrang der grosseii, iiicbt zer- 
kleinerten Xabruiigsbissen zu widersteben. Wabrend demnach das 
Vorderende niit dem saugnajifartig wirkeudeu Mundfeld und dem stets 
kriiftigen Baucbsaugnajif angebeftet ist, kanu der .Munfsaugnapf die 
wobl aus Blut bestebende Xabrung uugestdrt aufiiebuieii. Spiitere 
Untersucbuugen an friscbem Material werden zweifellos eine be- 
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sondere Aiiordining der zum Mundfeld gehenden Musculatur ergeben; 
ich babe iinr gelegentlich zahlreicbe, dem Langsmuskelsysteiu aiige- 
borige und sich vielfach tbeileude Fasern geseben, die sicb an der 
Peripherie des Miiiidfeldes inserireu ; sie werdeu bei ibrer Contraction 
die Ringfurcbe bervorrufen, witbrend das Hervor\volben des ganzen 
Jlnudfeldes wobl ausscbliesslich durcb die Contraction der Riugmnscu- 
latur des Vorderleibes bewirkt ^Yird. 

;]) Der Darm canal beginut init der Mundbffnung, welcbe in 
den Hoblraum des Mundsaugnapfes filbrt; letzterer setzt sicb danu 
in den Oesophagus fort; in Folge seiner Kiirze liegt die Gabelungs- 
stelle des Darines weit vorn, zienilicb unmittelbar binter dem Miiud- 
sauguapf resp. dem Mundfeld. Unsicher bin icb iiber das Vorkoiumen 
eines Pharynx; es ist allerdings nicbt allzu scbwierig, an Totalpriipa- 
raten vor der Gabelungsstelle ein ovales Gebilde zu seben, welches 
den Eindruck eines Pharynx macbt (Fig. 1, 4, 13, 14); mitunter ist 
aber trotz aller Aufbelluugsmittel nicbts zu beiuerken. Auf einer 
Schnittserie durcb Glinostomum hehians finde icb nicbts, was man 
Pharynx nennen konnte; allerdings erweitert sicb der mit dicker 
Cuticula versehene Oesophagus vor dem Uebergang in den mit bohen 
und scbmalen Cylinderzellen ausgekleideten Darm — aber nacli dem 
Parencbym ist die Erweiterung nicbt abgegrenzt, obwobl die nacbste 
Uiiigebung dieser Stelle etwas anders aussiebt ; jeden Falls feblen die 
sonst so leicbt zu sebenden Radiilrmuskeln wenigsteus bei der ge- 
nannten Art. Andere Autoreu sprecbeii mit mebr Sicberbeit von 
einem Pharynx bei den Clinostonien, so Ramsay Wright, der aller- 
(liugs nur sagt: „Tbe pharynx has thin walls, is still smallcr^‘; da- 
gegen zeicbnet Mac Callum nicbt nur einen deutlicben Pharynx bei 
der von ibm untersiicbten Form, sondern sagt aucb ausdiTicklicb im 
Text, dass dieses Organ abnlicb gebaut sei wie der Mundsaiignapf, 
der ]\Ieridional-, Radial- und Aequatorialfasern erkenuen litsst. Wenn 
dies wirklicb beobacbtet ist, so wiirden bier exceptionelle Verbaltnisse 
vorliegen. Icb bin jedoch nacb wiederbolter Untersucbung von Total- 
priiparaten und Scbnitten zu der Ansicbt gekommen, dass ein wirk- 
licber Pharynx den Clinostomeii feblt; was oft genug auf Total- 
praparaten als soldier erscbeint, ist das erweiterte bintere Ende des 
Oesophagus, das radglicber Weise eine andere Structur aufweist als 
der ubrige Tbeil, aber kein Pharynx im gewobnlicben Sinne des 
Wortes ist. 

Die Darmscheiikel zieben gewobnlich zuerst ein kurzes Stiick in 
querer Ricbtung, ja nicbt selten sogar aucb etwas nacb vorn, biegen 
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daiiD recht- resp. spitzwiuklig nach binteii um uml verlaufen ungefahr 
parallel deii Seiteiirandeni des Kdrpers bis aiis Eiule des Jiiiiter- 
leibes. Bei eiiier Art, die icli fur das typische Bistomum hetero- 
stomum Rui). halte, zieheu sie verlialtiiissniassig iiahe der iMittelliuie 
nadi biiiten (Fig, 2). Wobl bei alien Arten sind die Darmschenkel 
\venigsteus im Hiiiterleibe mit kurzen, inelir oder ^Yeniger dicbt 
stebenden, nach iunen wie nach aussen gericbteten Bliiidsackchen ver- 
selieu, die den Coiitouren ein balskraiisenartiges Ausseben verleiben 
(Fig. 4, 5, 7, 10, IG, 17). Seltener beginnt diese Haiistrirung der 
Darmscbenkel scbon iin Vorderende (Fig. IG, 17), mid nur bei einer 
Art, derselbeu, bei der sie der Mittellinie geuiibert verlaufen, finden 
sicb jederseits 9 — 11 lange, nach aussen und hinten gericbtete, inancb- 
mal am Ende gegabelte Bliudschliluche (Fig. 2). 

4) Das Excretionssy stein litsst sicb bei den erwacbsenen 
Exemplareu, wenn liberbaupt, nur in einzeliien Abscbnitten verfolgen: 
leicbter ist dies bei den kleinern und durcbsicbtigern Jugendstadien, 
bei denen inancbinal grosse Strecken besonders des obei'flacblicb ge- 
legenen Netzwerks an ihrein geronnenen, fein granulirtem Inbalt deut- 
lich bervortreten (Fig. 19). Diese an das Verhalten von Fasciola 
liepatica L. erinnernden Verbinduugen eines bestimmten Absclinittes 
der Excretionsorgane bat bereits Looss erkannt und desbalb der von 
ibm untersucbten Art den praoccupirten Namen ^.retlcidatum^'' gegeben. 
Ausser diesein oberflacblicb gelegenen Xetzwerk, dessen Mascben poly- 
gonal Oder quer gestreckt sind, beinerkt man zu den Seiten des 
Korpers, aber tiefer im Innern, je eine oder zwei Sammelrobren, die 
das Secret wobl direct in die in ihrer Form mir nie deutlicb genug 
gewordenen Excretionsblase filbren werden. MacCallum unter- 
scbeidet ausser den Terminalzellen und Cajiillaren nocli das subcuti- 
culare Xetzwerk, die wie dieses bewimperten Seiten- oder Sammel- 
robreu und eine paarige lilndblase, die durch einen Porus ausunindet. 

5) Der Genit alap parat ist fur die Clinostonien ganz besonders 
cbarakteristiscb ; seine wesentlicbsten Eigentbiimlichkeiten bat bereits 
Looss bei Blst, reticulatum erkannt, Dass der gesaininte Genital- 
apparat im Hiiiterleibe, also binter dem Baucbsaugnapf liegt, ist Iiereits 
angefubrt. Der ineist flachere und breitere Hinterleib lasst gewdbn- 
licb 3 etwa gleich breite Langsfelder erkeniien; die beideii seitlieben 
sind von den Dotterstdcken (und Darmscbeiikeln), das mittlere von 
den librigen Gescbleclitsorganeii eingenommen. 

In Oder binter der Mitte des j\1 ittelfeldes, jedocli meist niclit 
ganz im Hinterende, finden wir die beiden Hoden, den Keimstock und 
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die Sclialendriise in ganz bestiiiimten imd regelmassig wiederkehrenden 
Lagebeziehiingen zu einander; die von diesen Organen eingenommene 
Partie des Mittelfeldes will ich Genitaldriisenfeld nenuen. Die Iloden 
sind nie gaiizraiidig, soudern mehr oder weniger eiugekerbt oder tief 
eiugeschnitteii, so dass sie lappig oder strahlig erscheiiieu. Gewbhn- 
lich ist ihr Querdurchinesser erbeblich grosser als der Langs- und 
Dorsoventraldurclimesser ; diese beiden Organe liegeii hinter einander 
und begrenzen init ilirein Vorder- resp. Hinterraude das Genitaldriisen- 
feld vorn und hinten; die einander zugekehrten Hinter- resp. Vorder- 
flachen der beiden Hoden sind in der Regel zieinlicli eben oder 
weniger tief eiugeschnitteii als die von einander weg gewendeten und 
begrenzen einen nieist rechteckigen, qiier gestellten Rauni, in welchem 
rechts der kleine, rundliclie Keiinstock liegt; nebeu diesein, aber den 
grbssten Theil des Raunies zwischen den Hoden einnehmend, findeu 
wir den sich stark windenden Anfangstheil des Uterus, uingeben von 
grossen Schalendriisenzellen, und dahinter in der i\Jitte des Vorder- 
randes des hintern Hodens das Dotterreservoir, zu deni von den Seiten 
die queren Dottergiinge binstreben. Ausnabiiisweise liegt aucb uoch 
in dem von den Hoden begrenzten Rauni der Geuitalporus und der 
Cirrusbeutel (Fig, 13, 14); die gewbbnlicbe Lage fur den letztern ist 
die reclite Korperseite am recbten Vorderrande des vordern Hodens, 
also vor deni ebenfalls recbts gelegenen Keimstock (Fig, 4, 6, 10, 11), 
seltner die Hittellinie vor dem vordern Hoden (Fig. 1, 2). Dem eiit- 
sprechend variirt aucb die Lage des Genitalporus je nach den Arten : 
er liegt gewobulicb unmittelbar vor dem vordern Hoden, entweder 
etwas rechts von der Mittellinie oder in dieser selbst, seiten zwischen 
den Hoden. 

Nocb grossere Eigenthumlicbkeiteu bietet der Uterus ; es ist schou 
bonierkenswertb, dass sein zwischen den Hoden gelegener Anfangstheil 
innerhalb des Complexes der Schalendriise so zahlreiche Wiiidungen 
macht, noch sonderbarer aber ist es, dass die Fortsetzung dieses 
Ganges, dessen Lichtung uicht weiter ist als der (Querdurchinesser 
der Eier, sich links bin wendend nach vorn vor den vordern Hoden 
gelangt und bier von der Seite in einen bedeutend weitern, sich bis 
zum Bauchsaugnapf erstreckenden und dort blind endigenden, lang 
gestreckten Raum einmundet (Fig. 4, 5), in dem die grossen Eier 
sich anhaufeii (Fig. 20;. Dieser von mir Uterus sack genaunte 
Rauni steht an seineni hintern Eiule iiiit dem Genitalporus in Yer- 
bindung. 

Mit Recht hat Loess, der auch diese hochst bemerkenswertheu 
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Verhilltuisse richtig erkauiit hat, den Uterussack init dem allerdings 
keine aiisserc ^lundung besitzenden Uterus eiiier Cystotiliiie vergliclien ; 
in beiden Organeii haufen sich die Eier an, uud zu beiden zielit von 
der weiblicheu Geschleclitsdruse her eiu nichr oder weniger langer 
Gang, den icli bei den Tilnien Uteringaug genannt babe. Die Aehn- 
lichkeit des Uterussackes der Clinostoineu niit dein Uterus der Tanien 
erhoht sich noeli dadureh, dass ersterer bei einigeu Arten im Laufe 
der Zeit kurze. seitliche Ausbuchtungen, event, selbst S[)rossen treibt, 
die ihni ein durehaus tiinioides Aussehen verleihen (Fig. 11). 

Sonst ist bekanntlich der Uterus der Distonien eiu ini Grossen 
uud Ganzen gleieh weites Rohr, das zwar sehr verschieden verlaufen 
kann, aber doch wohl nieinals in zwei so ditterente Abschuitte wie 
bei den Clinostoineu zerfiillt ; freilich ist oft der Endtheil des Uterus, 
das Metraterni, von einigen Autoren aucli wohl Vagina genannt, durch 
besondere Structurverhaltnisse der Wandung ausgezeiehnet, aber dieser 
Theil behalt doch die urspriingiiche Weite des ganzen Canales bei 
uud setzt sich daher nicht so scliarf ab. 

Bei der weit uach hinten geruckteu Lage des Geuitalporus sollte 
man erwarten, dass der Uterus eiuem ningekehrten U gleicht, d. h. 
nach seinem Urspruug in eineni aufsteigenden Schenkel nach vorn, 
etwa bis zuni Bauchsaugnapf zieht und hier daun bogenformig in den 
absteigenden, durch den Porus ausmundeiiden Schenkel iibergeht. Ein 
solcher Uterus komnit den Arten der Gattuug Ilannostomimi {Ty\ms: 
Dist. Irptostomim zw^) uud stellt jedeu Falls das urspriingiiche 

Verhalteu dar. Schou in ineiner vorlautigen ^dittheilung babe ich da- 
rauf hingewiesen, dass ich etwas Aehnliches auch bei eiuer Clino- 
siomnm-ki% dem ClJicttrostomum(?vVi))^ beobachtet habe, hier steigt 
nanilicli der diinne Uterustheil als gerader Gang auf der linkeu Kbrper- 
seite hinauf bis an den Hinterrand des Bauchsaugiiapfes, biegt hier 
uach der Mittelliuie zu im Bogen urn und geht nun in den weit 
breitern Uterussack iiber (Fig. 1, 2). Durch Herabriicken dieser 
EiDiniiiKlungsstelle lasst sich das gewohnliche Verlialten bei Clino- 
stoinen erklareu. 

Dass auch eiu LAuiiER’scher Canal vorkommt, berichtet schon 
Looss, MacCallum erwiihut ihu ebenfalls, uud ich habe ihn wenig- 
stens bei Cl. lieluans gefuuden. 


1 ) Vergl. Hof-manx, K., Beitr. zur Kenntn. der Entwickiimg von 
Di.st. leptostomnm Olss., in: Zool. Jahrb., V. 12, Svst., 1899, p. 17-1 
—204. 
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Xoch ist aiiziifulireiK class der Ranm des ^littelfeldes liinter dem 
hinteru Ilodcai obeiifalls von Dotterstocksfollikelii eiiigenomnieu wird, 
wic denn iiberhaupt die Dotterstocke bei den Clinostomeu sehr stark 
entwickelt sind; sie debnen sich medianwarts bis an den Uternssack 
uiid das Genitaldrliscnfeld uud lateral bis fast an den Seitenraud aus; 
niir eine gaiiz sclmiale Seitenzone bleibt frei. Die Dotterstocksfollikel 
sind gewdhnlicb reclit gross, und eine besondere Anordnung in Gruppen 
inacbt sich uicht beinerklich; bei Cl. dimorplium s. str. sind die Fol- 
likel zieinlicli klein und befinden sich in reticulilrer Anordnung, 


Xach diesen ^littheilungeu ist es wohl iiberflussig, naher aus- 
einander zu setzen, dass die Clinostonien init keiner derjenigen Arten 
resp, Artengrupi)en, welche den Geuitalporus neben oder hinter dem 
Bauchsaiignapf trageu, in naheren Beziehungen stehen; ein Blick auf 
die in der Literatur vorhandenen Beschreibungen und Abbildungen 
der Typen soldier Arteugruppen lasst ohne weitere Ausfiihruugen die 
grossen Ditferenzen sofort erkennen. Xur eine Artengruppe inacht 
hiervon, wie bereits erwithnt, eine Ausnahme, das sind die von inir 
zu Harmostonmm, von Looss zu Hetcrolope vereinteu Arten : D. lepto- 
stoimim Olss., D. spinosulum Hofm.. D. opisthotrias Lutz und H. 
acqiians Looss (aus GerUllus aegijptius). Bei alien Harm os to men 
liegt der Geuitalporus in der Mittellinie der Bauchflache weit hinter 
dem Bauchsaiignapf am Vorderrand des vordern Hodens; auch hier 
ist das von den Dariuschenkelu begrenzte Mittelfeld in dem vordern 
grbfiern Abschnitt vom Uterus, in dem kleinern hintern von dem 
lloden und dem Keimstock eingenommen. Diese drei Driisen folgen 
hinter einander derart, dass zwischen den Hoden der Keimstock liegt; 
der Uterus verlauft zunilchst nach vorn bis vor den Bauchsaiignapf 
und biegt hier in den absteigendeu Schenkel um. Jedoch uiiter- 
scheiden sich die Ilarmostomen schon durch die Korpergestalt von 
den Clinostonien; ihr Korjier ist fast walzenformig, sehr lang- 
gestreckt, von ovaleni oder fast kreisrundeni Querschnitt; niemals 
sondert sich der Vorderleib von dem llinterleibe, uud niemals begegiiet 
man unler den Ilarmostomen einer Ausbildung des Vordereudes, wie 
sie die Clinostonien regelmassig besitzen ; Miiiid- und Bauchsaugnapf 
sind fast gleich gross, und der Eingang in den erstern stellt einen 
laiigs gestellten Spalt dar, Des weitern besitzen die Harmostomeu 
einen typisch euDvickelten Pharynx, wogegen die ebenfalls bis ins 
ausserste llinterende reichenden Darmschenkel iiie mit Blindsackchen 
besetzt sind. Auch das Gefassystem bietet Dilferenzen , vor allem 
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aber aucli trotz aller Aehiiliclikeit der Geuitalapparat : die Hoden sind 
nindlich, elier iu die Liinge als in die Quere eutwickelt, der Keiin- 
stock liegt in der i\Iittellinie, nicht rechts, die Sclialendriise ist com- 
pacter und rechts vor dem Keiinstock gelegen ; >veit schwiicher sind 
die Dotterstocke eutwickelt, und der Uterus bildet nie einen sackartig 
erweiterten Endabschnitt, sonderu ist liberall wie gewuhnlich gleicli 
weit; aucb ist die Zalil der Eier bei den Hannostomen weit grosser, 
die Eier selbst sind erheblich kleiner und von andrer Gestalt; end- 
lich leben die Harm os tom en im Dunudarm von Silugern (Erinaceus^ 
Didelphys und Gerlillus)^ die Clin os to men im Vorderdarm fiseb- 
fressender Vogel (Ciconier). 

Looss vereinigt mit Heterolope — Harmostomum die neue, auf 
Distomum lorum Duj. (aiis TaJpa europaea) basirte Gattung Doliclio- 
somiim (= Ityogonimus Luiie) zu eiuer Unterfamilie : Heter olopi)iae^ 
und will bierdurch die nacb ibm bestebende nabe Verwandtsebaft 
beider Gattungen ausdriicken. Distomum lomm Duj. ist aber trotz 
der Arbeit von MelnikowU docb wohl noch nicht so genaii bekannt, 
dass man dies jetzt sebon als ganz sicher annebmen koniite ; immerbin 
ist es wahrscbeinlich ; jeden Falls wird aber die Unterfamilie nicht den 
Xamen Heterolopinae tragen konnen, da Harmostomum Prioritat vor 
Heterolope besitzt und dock wobl aucb trotz aller Differenzen aucb 
die Clinostomen anzuscbliesseii sind. 


Arteii der Gattung Cllnostonium. 

Bevor icb die Arten besebreibe, diirfte es zweekmassig sein, einen 
Ueberblick iiber die bisher bekannten Arten zu gebeii; dabei sebeide 
icb von voru herein alle Arten, die sicher nicht Clinostomen sind, aus, 
ebenso einstweilen aucb die nur im Jugendzustande bekannten, die im 
Zusammenbang mit dem mir vorliegenden Material weiter unten be- 
sproeben werden sollen. 

Als Typus fur die Gattung Glinostomum wird libereinstimraend 
von Stiles u. Hassai.l sowie von Looss Distomum lieterostomum 
Rud. angenommen ; ungliicklicber Weise ist nun diese Art ebenso wenig 
genau bekannt wie ibr vcrmeintlicher Jugendzustaud: Cl. gracile 
Leidy, mit dem trotz der Ansiebt von Stiles u. Hassall Distomum 
reticulatum Looss nicht identisch ist. 


1 ) Melnikow, N., Ueber das Dist. lorum Duj., in; Arch. Naturg., 
Jg. 31, V. 1, 18G5, p. 19—55. 
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\Vir filiden BisL hctcrostomum Rud. ziierst bei Rudolpiii^) be- 
scliricbeii ; 2 Exemplare hatte A. Jukine im Oesopbagus von Arden 
2mrj)iirra gefiuideii und eins an Rudolphi gesandt. Der betreffende 
Wiinn war 6.7 nun lang. in der Mitte des Kbrpers uber 2,2o mm 
breit und von weisser Earbe; Bauchflacbe eben, Riickenflacbe etwas 
gewblbt. die Seitenrander abgestumpft; etwa der vierte Tbeil der Ge- 
sainmtlange fiel auf den Hals, welcber etwas scbiniiler als der iibrige 
Koriier war. Vorn benierkte man aiif der Uuterflacbe einen grosseu 
Porus mit dreieckiger Miindung und etwas verdicktein Rand; der 
P>aucbsaugnapf war dem Ponis sebr genilbert, kleiner und tiefer als 
dieser und besass einen lauglicben, beinabe dreieckigen Eingang. In 
der Verdindungsliuie beider Pori, aber 2,25 mm binter dem P>aucb- 
saugna])!, also etwa in der Jlitte der ganzen Korperlange, fand sicb 
eiue dritte, sebr kleine, kreisformige Oeftbung, die obne Zweifel zum 
Austritt des im Innern verborgen liegenden Cirrus dient. Im 
Uebrigen war der Korper des in Alkobol conservirten Exemplars mit 
dicbt stebenden, parallelen Querstreifen versebeu, innere Organe aber 
nicbt sicbtbar. 

In der ^Synopsis'" (p. 102 und 388) giebt Rudolphi eine nur 
unwesentlicb veranderte Diagnose dieser Art und ziebt zu ibr aucb 
diejenigen Wiirmer, welcbe Rosa-) in der Mundboble von Ardea 
imrimrea gefuuden und als Leberegel angeseben batte; die Tbiere 
waren 6,75 mm lang, in der Mitte 2,25 mm breit, weiss, quer gestreift 
und wiesen jederseits eine dunkle Langslinie auf. 

Dujardin-^) wiederbolt nur die Bescbreibuug bei Rudolphi, be- 
zweifelt jedocb die Ricbtigkeit der Angabe iiber die Page des Genital- 
porus und dialt Bist. hterostomum Rud. iiberbaupt fiir eiue zweifel- 
baftc Species, die ebcnso wie Dist. complanatum Rud. zu BisL Mans 
Rud. gebbrc. Diesing ^ dagegen fiibrt alle drei Arten gesondert auf, 
obne etwas Xeues biuzuzufiigeu. 

Provisoriscb zu BisL lietcrostomum Rud. stellt Ramsay Wright^) 
in der Mundbiible von Botnurns minor Gm. gefundene Trematoden ; 
er erkanute, dass die von Rudolphi als Porus anticus augesebeue 

1) Rudolphi, C. A., Entozooruin Hist, nat., V. 2, Ps. 1, Amstelod. 
1800, p. 381. 

2 Rosa, V., Lett, zool., Pavia 1794, Xo. 5, p. 5. 

3j Dujakdin, E., liist. nat. des belmintbes, Paris 1845, p. 400. 

4) Diesing, 0. M., S^^st. helm., V. 1, Vindobonae 1850, p. 353. 

5 Ramsay Wright, Contr. Amer. helm., in : Proc. Canad. Inst., 
new ser.) V. 1, 1879, p. 3. 
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vertiefte Stelle am Vorderendo niclit dor Miiiidsaugnapf sei. sondorii 
dass dieser auf eiuoni aus der Vertiefiiiig hervorragenden Za})fen liege; 
er ist erlieblich kleiiier als der Baiichsaugiiapf (0,8 gegeii 0,8 mm); 
die gauze Kdrperliiiige betragt G,85, die grosste Breite 1,5 mm, doch 
kimiieii die Tbiere auch eiue mehr gestreckte Form amiebmen; der 
Pharynx ist duumvaiidig uiul klein, hinter ibm treteii sofort die beiden, 
wegen ibres braunen Pigmeutes leicbt erkennbareu Darmscbenkel ab, 
Avelcbe biiiter dem Baucbsauguai)f bis zum Ilinterende mit kleiiien 
Divertikeln besetzt sind. Die Analyse der Gescblecbtsorgane ist 
^V RIGHT jedocb iiicbt in alien Piiukten gelungen ; ricbtig wurden die 
Dotterstocke und die lioden erkannt; die Eier sind 0,099 mm lang, 
0,066 mm breit. 

Ebenfalls unzureichend ist die Bescbreibung einer als Bist. hetero- 
stonium Rud. bezeicbneten Art durcb v. Linstow^); FEDTScriENKo 
hatte sie in Ardea nycticorax = Nycticorax griscus in Turkestan ge- 
sammelt; die Tbiere waren 3 mm lang, 1,5 mm breit; als Grdsse 
des Mundsaugnapfs, wofiir aber das ganze Mimdfeld angesehen wurde, 
wird 0,66, als die des Baucbsaugnapfs 0,62 mm angegeben. Tbeile 
des Gefassnetzes, die Hoden, der Keimstock, Dotterstocke und Uterus- 
sack wurden erkannt; die Grosse der Eier betrug 0,11 : 0,079 mm, 

Erwiibnt wird dann von C. Parona-) Bist heterostomum Rud. 
aus dem Oesophagus von Nycticorax griseus (Sardinien) — jedocb 
unter Bist. Mans Rud., wozu auch D. complanatum Rud, nacli dem 
Vorgange Dujardin’s gezogen wird; ferner von Stossich") aus dem 
Oesophagus von Nycticorax griseus und von C. Parona^) aus Ai^dea 
purpurea. Endlich ist dann nocb die Arbeit MauCallum’s hinzu- 
gekommen, dessen Exemplare, wie die WRiGnT’scbeu, aus Canada, 
jedocb aus einem andern Wirtb {Ardea herodias) stammten. Sie 
waren 6 — 10 mni lang, 1—2 mm breit, rotb gefarbt, die Darmscbenkel 
scbimraerten als l)raune Streifen durcb, wogegen Hoden und Uterus 
als weisslicbe Massen erschieuen. Diese Form stimnit mit der von 


1 ) V. Linstow, in: Arch. Naturg.. Jg. 49, V. 1, 1883. p. 30G. — 
Reise nach Turkestan, Moskau 1886. 

2 ) Parona, C., Elmintol. Sarda, in : Ann. Mus. civ. Genova, (ser. 2) 
V. 4, 1887, p. 331. 

3) Stossich, M., Observ. elmint., in : Soc. Hist. nat. Croat., Ann. 7, 
1892, p. 64. 

4) Parona, C., Elm. del Mus. zool. di Torino, in: Boll. Mus. Zool. 
Anat. comp. Torino, V. 11, No. 258, 1896. 

5) MAcCALLmi, W. G., in: J. Morph., V. 15, 1899, p. 697. 
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R. WiiiuiiT untersuchten Art iiberein; ihre Eier siud 0.099 nim laiig, 
0,066 nmi breit. r»eilaufig erfahren wir noch durcli Stiles u. Has- 
SALL^) bei Gelegenbeit der Beschreibung vou BisL compjexiim St. et H., 
dass aucli Dist. aquilae Leidy niit Dist. lieterostomum Rud. identisch 
sein soli; diese Art faud Leidy-) in 2 Exemplaren in der Trachea 
vou Halidetus leucocephalus und beschreibt sie in drei Zeilen ; es ist 
bezeichueiid, dass der Autor die Zugehbrigkeit dieser Form zu Clmo- 
stomnm nicht erkannt hat, sie ist aus der Beschreibung nicht einnial 
zu vermutheii. 

Schou aus diesen Augabeu diirfte hervorgehen, dass imter DisL 
heterostomum Rud. mehrere Arten in der Literatur geheu; es wird 
daher zu priifen sein, ob die Beschreibungen, eventuell wo solche fehlen, 
ob die Origiualexemplare mit der Beschreibung bei Rudolphi iiber- 
einstimnieu. Dass die WuiGiiT’schen und ^lAcCALLUM’schen Exemplare 
unter einander ilbereinstiminen, unterliegt keinem Z^Yeifel ; diese Form 
erscheint mir aber zu schlank, als dass von ihr Rudolphi die nun 
einmal vorhandene Beschreibung hiitte liefern konnen ; die Liinge wird 
von Wright mit 6,85, von MacCallum mit 6 — 10, die Breite mit 
1,5 resp. 1 — 2 mm angegeben ; offenbar siud nun gestreckte Thiere 
schmaler als zusammengezogene, so dass die 6 mm langen ca. 2 mm, 
die 10 mm langen nur 1 mm breit sind ; bei dem RuDOLPHi’schen 
Exemplar dagegen betrug die grosste Breite liber 1 Linie, d. h. liber 
2,25 mm bei einer Liinge von ca. 6,75 ram (= 3 Liuieu). Ferner ist 
der Halstheil bei den cauadischen Exemplaren kaum schmaler als der 
Hinterleib, bei dem RuDOLPHi’schen wenig schmaler, aber deutlich 
ausgebildet, der Scheitel ist hier abgerundet, dort abgestutzt; Ru- 
dolphi spricht ^Yeiterhiu von dicht stehenden parallelen Querstreifen, 
die, wenn sie zu jener Zeit erkannt wcrden sollten, nicht allzii fein 
sein kounten; das setzt aber wiederum eiue gewisse Dicke und Derb- 
heit des Korpers voraus, welche die cauadischen Exemplare nicht be- 
sitzen, die aber Rudolphi ausdrlicklich angiebt: „substantia vermis 
solidior et crassior''; daher ist auch nichts von inneru Organen ge- 
sehen worden. Auch die Form des Einganges des Bauchsaugnapfs 
ist eine andere: rundlich oder schildformig bei den cauadischen, liiiigs- 
gestreckt bei dem RuDOLPiii’schen Exemi)lar ; eudlich meine ich auch, 


li Stiles, Ch. W., and A. Hassall, Notes on parasit. 21, in: 
Veterin. ^lag., June 180^4 p. 414 Anm. 

2) Leiuv, J., Notice on some paras, worms, in: Proc. Acad. nat. 
Sc. Philadelphia, 1887, p. 2 t. 
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(lass Rudolphi den Genitalporus nur bei einer massigeren Form liat 
sehen konnen. 

Gcrii gcbe ich zii, dass dies alles nur Wahrscheinlichkeitsgruiide, 
al)er keine Beweise sind ; solche wilren nur diircb Naebuiitersucliung des 
Originalexemplars zu erbringen, docli ist dieses in der Berliner 
Samiiiluug nicht mehr vorhauden ; unbekannt ist mir, ob die von 
JuRiNE angefertigte Zeichnung, die Rudolphi (1. c.) erwiilint, nocli 
existirt, Jedeu Falls diirfte aber ein Uinstaiid dieselbe Beweiskraft 
besitzen wie die Nacliiintersuchung des Originals, das ist die That- 
sacbe, dass eine init der canadischen genau ubereinstimraende Form 
bisher in Europa nicht aufgefunden ist, wohl aber eine, und zwar 
wiederholt, auf welche die RuDOLPHi’scbe Beschreibung des Dlst. 
lieterostomum vollstilndig passt. Sie licgt mir aus Ardea purpurea 
von Genua und Turin, aus Ardea einer ea von Pavia und aus Nyeti- 
corax griseus von Cagliari und von Zaule bei Triest vor. Dainit 
scbweben aber auch alle Syuonynie zu Dist, lieterostomum Rud., welche 
von Stiles u, Hassall sowie von MacCallum angegeben sind, einst- 
weilen in der Luft. 

2) Eine andere bierber gehorige Art ist Dist complanatimi Rud. 
Die betreifenden Exemplare wurden von Rosenthal zu Berlin im 
Oesophagus eines Reibers {Ardea cinerea) gesammelt und von Ru- 
dolphi bescbrieben ; die Art ist kleiner, 3,4- 5,6 mm lang, kaum 
1,13 mm breit, weiss mit scbwarzeu Punkten, aber dock so dui-cb- 
sicbtig, dass die Dotterstocke mit einem sie durchziehendeu brauuen 
Gefiifi (Darmscbenkel) erkanut werden konnten. Die Saugnapfe liegen 
sehr nahe an eiuander, die Miindung des hintern ist bald langlicb, bald 
dreieckig. Der Korper selbst ist langlicb, diinn, vorn etwas verjungt, 
binteii abgestutzt. Die Aebulicbkeit mit Dist lieterostomum cntgebt 
Rudolphi nicht, docb ist es von diesem durch andere Korpergestalt 
und das Vm'balten der Saugnapfe unterscbieden ; allerdings weist 
Rudolphi auch auf Dist liians bin, wobl wegen des gleicben Wobn- 
sitzes in nabe verwandten Wirtben. Dieser Hiuweis mag Dujakdin 
(1. c.) bewogen baben, alle drei Arten fUr ideiitiscb zu balteu. In der 
Literatur wird das Auffiuden von Dist, eomplanatiim nur noch einmal 
erwilbnt und zwar durch C. Pap.ona der einige Exemplare in Ardea 
cinerea gefunden bat; eine Beschreibung wird nicht gegeben. Da die 


1) RuDoLnii, C. A., Entoz. synops., Berol. 1819, p. 98 u. 37G. 

2) Parona, C., Vermi parasit. in anim. della Liguria, in: Aim. Mns. 
civ. Genova (ser. 2) V. 4, 1887, p. 489. 

Zool. Jahrb. XIV. Abth. 1. Syst. 'J 
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Originalexemplare beider Autoreu vorhanden sind, kann die Art ge- 
iiauer cliarakterisirt werden. 

3) Durch y. Olfers erhielt Rudolphi Treniatoden, welche in 
Brasilien im Raclien eines als Ardca No. VI bezeichneteii Vogels ge- 
sainmclt \varen, wo sie scliaarenweise am Gaumen uiul an den Seiten 
der Zunge sassen. Diese Art wird von Rudolphi^) unter deni 
Namen List marginatum beschrieben und als ihre nachsten Ver- 
wandten D. heterostomum und D. coniplanatum (neben D. hians) be- 
zeichnet. Sie erreiclit 6,75 — 9 mm und dariiber an Liinge ; der Hals 
ist 1,68, der Kdrper 3,14 mm breit; Bauchflache eben, Riickenflache 
gewolbt, vorn wie bin ten abgestutzt. Mundfeld bauchstandig, fast 
nierenformig mit kleiner kreisruuder Eingangsbffnung ; Bauchsaiignapf 
etwas entfernt, dick, Miindung dreieckig; hinter ihm in der Mitte des 
Korpers eiue eingesunkene Stelle, wo der Cirrus verborgen liegt, der 
in einem getrockneteii Exemplar bier durchscbiramerte. Die Darm- 
scbenkel und Dotterstbcke sind aueb bier geseben worden. 

Unter deu Namen Dist marginatum gebt in der Literatur nocb 
eine zweite, von Molin ‘^) aufgestellte Art ans Anas crecca^ welcbe 
jedocb mit der RuDOLPHi’scben Sjiecies nicbts zu tbun bat und iim- 
beuannt werden muss. 

4) JDistomum dimorplium Dies. Unter den von Natterer in 
Brasilien gesammelten Helmintben befanden sicb aucb zablreicbe tbeils 
ans Fiscben , tbeils aus dem Racben resp. Oesophagus mebrerer 
Ardea- und Ciconia - Arten stammende Trematoden , welcbe alle 
Diesinu zusammeii mit Dist marginatum Rud. ftir ein und dieselbe 
Art bielt. Sie erbiilt den Namen Dist dimorphimv")'^ von dieser Art 
werden zwei Formeii unterscbieden : die eine kleinere (forma primaria) 
kommt encystirt in Fiscben und im Racben resp. Oesopbagus von 
Vdgeln vor, die andere (forma secundaria) erreicbt in Ardea cocoi eine 
Liinge von ca. 100 mm. Dieselben Forraen bat Diesing in einer 
spatern Arbeit aucb abgebildet 0- Dass bierunter mebrere Arten eiit- 
balten sind, babe icb in meineu vorlilufigen Mittbeilungen bereits er- 
wabnt, N i cb t identiscb mit Dist dimorjdmm Dies, ist Dist, dimorplium 


\) Rudolphi, C. A., Entoz. synops., Berol. 1819, p. 680. 

2) ]\foiaN, R., Prodrom. fuun. helm. Venetae, in: Denkscbr. Akad. 
Wis-s. Wien, matb,-iiat. Cl., V, 19, 1861, [>. 189 — 338. 

3>) Diusixg, C. M., Syst. holm., V. 1, Vindob. 1850, p. 353. 

A) Der.selbe, 19 Arten von Trematoden, in: Denkscbr. Akad. Wiss. 
Wien, matb.-nat. Cl., V. 10, 1855. 
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Wageneii^) aus dom Coecum des Ilauslmhiis, Diesing-) iiciint dies(‘. 
Art Dist, commutatum^ und Sonsino ') besclireibt sie etwas geiiaiier; 
sie scheiiit mit den Harmostomen verwamlt zn sein. 


l>esdireibmig dcr Arten von Clhioslomum Leid. 

L CUnostomam heterostonium (Uuie). 

(Taf. 1, Fig. 1 u. 2.) 

? 17G4. Fasciola cpatica Eosa, Lett, zool., p. 5, No. 5. 

ISO!). Bistoma lioterostomum Eudolpiii, Ent. Hist, nat., V. - 1 ^ j). 3sl. 

1H19. Bistoma liekyostomiim Eudolphi, Eut. Syno})s., p. 102 u. 38S. 

1845. Bistoma heterostomum DitjauoiNj Hist. nat. helm., ]). 4n(). 

1850. Bistomum heterostomum Djesing, 8yst. helm., V. 1, p. 353. 

1887. Bistoma Mans p. p. Parona, in: Ann. Mns. civ. Genova (ser. 2) 
V. 4, }). 331 (ans Nycticorax griseus). 

1892. Bistomum heterostomum Stosskh, in: Soc. hist.-nat. Croat., 
Ann. 7, p. G4. 

189G. Bist, {Bicrocorlium) heterostomum Parona, in: Boll. Mns. Zool. 
Anat. comp. Torino, V. 11, No. 258. 

1899. Clinostomum heterostomum Braun, in: Zool. Anz., V. 22, p. 489. 

1900. Clinostomum heterostomum Braun, in : Ctrbl. Bakt., V. 27, Abth. 1, 

p. 30. 

Wie bereits erwahnt, ist das einzige Exemplar, welches Eudoepiii 
vorlag, nicht mehr vorhanden; meine Beschreibuug stutzt sich auf 
Exemplare folgender Herkunft: 

1) 1 Exemplar aus Ardea cinerea\ Genueser Sammlimg ; bezeiclinet 
als Bist, compJanatum (— B. hians)^ Pavia 23. /3. 1880. 

2) 1 Exemplar aus Nycticorax griseus; Genueser Sammlimg; 
bezeiclinet als Bist. complanatum (= B. Mans)., Cagliari, 29./4. 
1881. 

3) 3 Exemplare aus Ardea purpurea; Genueser Sammlung; Ije- 
zeicbnet als Bist. heterostomum^ Genua, 13./5. 1887. 

4j 1 Exemplar aus Nycticorax griseus; Triestiiier Sammlimg; b(^- 
zeichiiet als Bist. heterostomum^ Zaule, 24./4. 1891. 

5) 2 Exemplare aus Ardea purpurea; Turiner Sammlung; be- 
zeichiiet als Bicrocoelium heterostomum E. (Inv. No. 28, C. No. 359), 

1) Wagener, G., Enthelminthica III, in: Arch. Anat. Physiol., 
Jg. 1852, p. 555--569. 

2j Diesing, C. M., Eov. d. Myzhelm. Abth. Tremat.., in: SB. Akad. 
Wiss. Wien, math, -nat. Cl., V. 32, 1858, p. 307 390. 

3) Sonsino, P., Studi e notizie elmintoL, in: Proc. Verb. Soc. Tosc. 
Sc. nat., 7 luglio 1889. 
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aussenleni n^it der haiulscbriftliclien Bezeicbuung von de Filippi: 
^^Distonia affiin alF heterostomum dell’ esofago dalF Ardea purimrea,^^ 
(In deiiiselben Glas befanden sicb nodi 2 Exemplare, von denen eins 
zu Clinost. foliiforme gebort.) Jedeu Falls sind dies jetzt die illtesten 
Exemplare von J)ist. heterostomum, 

Alle Exemplare, deren Uebersendung icb den Herren Camerano 
in Turin, Parona in Genua iiud Stossich in Triest verdanke, stimmeu 
vdllig unter einander libereiu and sind, wenn man Uebuug im Uuter- 
scbeiden der Clinostomen erlangt bat, bereits mit unbewatfuetem Auge 
sidier zu erkennen. Die Thiere sind (in Alkobol) weisslicb, derb uud 
bart anzufublen ; ibre Baucbfiadie ist eben, die Riickenflacbe sanft ge- 
wolbt; Vorderleib (Hals) und Ilinterleib sind durcb eine deutlicbe 
Eiuziebung an den Seitenranderu, welcbe in Oder binter der Mitte des 
dickwulstigen Baucbsauguapfs licgt, von einander gesondert. Der 
Hals selbst ist etwas sdimaler als der zungenfbrmige Ilinterleib, in 
der Mitte ein wenig breiter als vorn und binten uud die Rilnder 
stumpier. 

Die Korperlilnge scbwankt zwiscben 6,7 uud 9 mm, die Breite 
betragt in der Mitte des Halses etwa 2,5 mm uud in der Hobe des 
Genitaldriiseufeldes ungefabr 3,5 mm. Je uacb der Contraction nimmt 
der Hals ein Drittel bis ein Viertel der gesammteu Kdrperlauge in 
Auspruch. Mit uubewaflnetem Auge siud fernerbiu nocb das langs 
Oder quer ovale, mitunter mebr dreieckige Muiidfeld, der dickwulstige 
Baucbsaugnapf uud die Querstreifeu zu sebeu, die Rudolphi erwabut ; 
zur Erkeunung des Genitalporus, des Mundkegels uud der Mundoffnung 
bedarf es ineist einer starkern Lupe; aber aucb mit Hiilfe dieser ist 
von inuern Organen nicbts zu bemerkeu. 

Die weitere Untersucbung gescbab mit dem Mikroskop uacb Auf- 
hellung in Glycerin oder Creosot; nanieutlicb bei Anweuduug des 
letztern Mittels ist es uotbwendig, da es scbliesslicb sebr stark wirkt, 
die Untersucbung scbou bald uacb deiu Ueberflibreii in Creosot zu be- 
giiiuen, event, muss man stark abbleuden und scbriige Beleucbtung an- 
^venden ; von der Anfertigung von Scbuittserieu babe icb nicbt nur 
wegen der Seltenlieit des Materials, sondern aucb desbalb abgeseben, 
Weil nacb meinen Erfabrungen illtere Objecte sicb kaum distinct farbeu 
lasseu und die ganzen aufgebellten Tbiere die inuern Orgaue obne 
Scbwierigkeiten erkennen lassen; allerdings bleibt bierbei inaucbes 
Detail verborgeu, das niusseu Uutersucbungeu an friscbem Material 
uacbtrageu. 

Wie scbon Ramsay Wrkjiit (1. c.) betont bat, babeu die Autoreu 
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vor ihiii (zum Thcil aiich nacli iliiii) das Mimdfeld fiir dcMi Muiidsaugnapf 
gebalteii; bei eingczogeiieni Mimdkegel ist das um so clier inoglich, 
als die wulstigen Ritiider des Miindfeldes daiin eine Vertiefiiiig be* 
grenzen, in welclier die wirkliche Muudiittiuing nur scliwer zti selieii 
ist. Bei Clin, lieterostomum ist dieselbe iiuch dazu klein (0,233 mm 
im Querdurchmesser) uiid aiifiallend weit ventralwiirts verscbobeii; sie 
liegt ^vic iiberall auf dem bier etwa 1,2 mm in der Qiiere messendeii 
iMundkegel imd voni Vorderrand last 1 mm entfenit. Der Mmid- 
saugiiapf ist bald mebr kuglig, bald niebr in die Liiiige gestreekt; 
seiii Langsdiircbmesser betriigt 0,31 0,30 mm, der quere 0,27 — 

0,33 mm ^). 

Der Baucbsaugiiapf erscheint von der Fliiclie gesehen moist 
kreisrund, sein Eingang ist liinglicb oder dreieckig mit naeh vorn ge- 
ricbteter Basis; Quer- uiid Laugsdurchmesser des ganzen Organs 
seb\vanken um etwa 1,4 mm heriim (1,3 -1,50 mm), die Wand selbst 
ist 0,3 mm and die ihn umgebende aussere Cutieula 0,021 mm dick. 

Vom Oesophagus babe ieh immer nur die wie ein Pharynx 
erscheinende Eininiindung an der Gabelstelle des Darmes gesehen; 
von da zieben die Darmschenkel zuerst in querer oder etwas nacb 
vorn sehender Ricbtung seitwilrts und biegen dann scharf nacb binten 
um ; sie zieben ein wenig divergirend bis zum Bauchsaugnapf, passiren 
an diesem recbts und links im Bogen vorbei and treten dann in den 
Hinterkorper iiber. Ilier naliern sie sich und verlaufen nun, grossten 
Theils von den Dotterstocksfollikeln verdeckt, jedocb unmittelbar an 
den Seitenrandern des Mittelfeldes nacb binten; meist treten sic 
zwiscben den beiden Iloden auf eine kurze Strecke deutlicber bervor 
(Fig. 1); hinter dem hintern Iloden nabern sie sicb erlieblicb. Bei 
einem der 3 Exemplare aus Genua waren sie mit einer braunen Masse 
(Blut) ganz gefiillt und konnten ohne jede Scbwierigkeit verfolgt 
werden ; bierbei stellte es sicb nun lieraus, dass sie im Hinterleibe an 
ihrer Aussenseite mit langern und kurzern scblauebformigen Blind- 
sacken besetzt sind, die sich gelegentlicb gabeln und seitlieh sowie 
nacb binten so weit wie die Dotterstocksfollikel erstrecken (Fig. 3). 
Dieses Verhalten des Darnis ist fiir Clin, hierostomum cbarakteristiscli, 
keine der ubrigen! von Andeni oder mir untersuchten Arten weist nacb 
aussen gericbtete Blindscblauche an den Darmschenkcln auf, und bei 

1 ) Bei alien diesen Maassen ist uie die Lichtuiig, sondern das ganze 
Organ von Aussenrand zu Aussenrand in der Lilngs- resp. (iuerrirhtung 
des Thieres gemessen. 
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koinor Art zieheii letztero so iiahe deii SeitenvaDderii des Mittelfcldes 
wio liicr. Naclulom ich anf diese Auliaiige einmal aufnierksam go- 
Nvordoii war, golaiig os aucli, sic bei anderii Exemplaren verschiediior 
Ilerkuiift, wo sie entwedor gar iiidil odor iiur in oiuzeliien gaiiz kurzen 
Abscliiiitton gefiillt waron, zwisclieii den Dotterstocksfollikoln aiifzii- 
tiudeii; nanientlich leiclit ist das am Aiissenraude dos Dotterstocks, 
wo die Follikel nicht so diclit stolien odor kleine Langsstrasseii 
zwischeii sich frei lasseu (Fig. 1). 

Wabreiid niiii die Darmscheiikel dor iibrigeu Clinostoinon gewbhn- 
licb init ganz kleinon Bliudsacken besotzt sind, fiudeu wir solche bei 
Clin, Jieterostomum in schwacherer Ausbilduug nur an den Bliiid- 
schlauchoD. 

Vom Excretionssystem babe ich bei dieser Art nichts wahr- 
uohiiieii kbuueii. 

Im Halsthoil erscheinen zahlreichc kleine Gebilde, die ich fiir 
Driisen lialten mochte; Niiheres hieriiber bei einer andern Art. 

Die Genitalieu liegeu nur im Iliuterleibe, uud zwar findeii 
wir den Genitalporus ziemlich genau in der Mitte der Mittellinie, so 
dass demiiach das Genitaldriisenfeld hinter der Mitte des Hiuterleibes 
gelegen ist. Der vordere Hoden ersclieiiit vou der Flache gesehen 
Inifeisenfiirniig init nach voru sehender Concavitat, der hiutere ist aus- 
ges})rochen herzforinig mit nach hinten gericliteter Spitze. Zwischen 
beiden Hoden liegt rechts der bei dieser Art verhaltnissmassig grosse, 
0,5 mm im Querdurchmesser halteude Keimstock, links davon die 
Schaleudrlise init dem Anfangstheil des Uterus und in der Mitte des 
Vorderrandes des hintern Hodens das Dotterreservoir. Clin, hetero- 
stonmm ist jene Species, bei welcher der Uterus in so fern priniitivere 
Yerhaltnisse zeigt, als der aiifsteigende Schenkel am linken Seiten- 
rande des Mittelfeldes nach vorn zu bis zum Bauchsaiignapf sich fort- 
setzt und hier bogenformig in den zum Uterussack erweiterten ab- 
steigendeii Schenkel iibergeht (Fig. 1 u. 2). Hier haufen sicli die 
braunschaligen Faer bei maiicheu Exemplaren sehr an; ihr Langs- 
durchmesser betriigt 0,125—0,135 mm, der qiiere 0,002 — 0,073 mm. 

Der Genital])orus ist ein qiier gestellter Spalt (0,062 mm in der 
(Qiiere); in seiner unmittelbaren Nahe ist der verhaltnissmassig kleine 
Cirrusbeutel leicht zu bemerken. Die ganzeu Seitcnfelder des Hinter- 
leibes werden bis auf eine schmale Randzone von den grossen Dotter- 
stocksl'ollikeln eingenoninien , welche die Darmscheiikel mit ihren 
P>lindscjilauchen mehr oder weniger verdecken. 

Wirlhe und Fuudorte sind schou obeii angegebeu. 
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3. Clhiostomum coni]>!anatum (Kud.). 

(Tuf. 1, Fig, G ii. 7.) 

18U). Distoma complanatum RidolphIj Synops., p. ^8 u. HTG, 

1845. Distoma complanatum Dujardin, Hist. nat. helm., j). t)hh. 

1850. Distomum complanatum Diesixg, Syst. helm., V. 1, p. 338. 
1887. Dist, complanatum (= D. Mans) Pakona, in: Ann. Miis. civ. 
Genova (ser. 2) V. 4, p. 480. 

1801). Clinostomum complanatum Braun, in: Zool. Anz., V. 22, p, 40o. 
1000. Clinostomum compdanatum Bi:aun, in; Ctrbl. Bakt., V. 27, 
Abth. 1, p. 27. 

Das mir ziir Verfiigung steheiide xMaterial wareii 4 I'xemplarc 
aiis der Berliner Sammlung mit der Bezeichnung complanatum 

Ri D. No. 1460. Ardca cincrea. Coll. Run. Rosenthal die Tyi)eii 
der Art, ferner 2 Exeinplare aus der Genueser Sammlung mit der 
Bezeichnung: ^^Dist, complanatum (= D. Mans)^ Ardea cinerca^ Genova 
10./4. 1886“. 

Ich beschreibe zuerst die Originalexemplare, welche durch die 
Eiuwirkung des aus den Korken extrahirten Tannins stark gebraunt 
sind, aber nach Aufhellung in Creosot die iuneru Organe erkennen 
lassen. Die Thiere (Fig. 6) sind langgestreckt elliptisch, das Vorder- 
ende abgestutzt, das hintere abgerundet; ihre Lange betriigt 3,5 bis 
4,3 mm; Bauchflacbe eben, Riickentlache ziendich stark gewblbt; Hals 
kurz, nur den 5. — 6. Tbeil der Gesammtlange betragend; seine hintere 
Grenze fallt mit dem Vorderraude des Bauchsauguapfs zusammen, da 
sich hier eine Einziehung an den Seitenrandern findet; der Hals ist 
nur unerheblich schmaler als der Hinterleib. 

Das Mundfeld hat ([uer ovale Gestalt und ist bei alien Exem- 
plaren ziemlich eben, doch ventralwarts gerichtet; der Mundsaugnapf 
misst 0,29 in der Quer-, 0,16 mm in der Laugsrichtung des Thieres. 

Im Halstheil sind seitlich zwei dunkle, granulirte Langsstreifen 
zu erkennen, welche den Aiifangstheil der Darmschenkel decken ; eine 
ithnlich granulirte iMasse liegt zwischen den Darmschenkelu — alle 
diese Granula halte ich filr eiiizellige Driisen. Die Darmschenkel 
selbst sind, soweit erkennbar, mit ganz kleiiien Ausbuchtungen ver- 
sehen; sie verlaufen ungefahr parallel den Korperrandern, etwa in 
der mittlern Partie der Seitenfelder, also nicht an der Grenze dieser 
gegen das Mittelfeld, und convcrgiren hiiiten bis zur Beriihrung der 
bliiulen Enden. 

Der kriiftige Bauchsaugnapf ist nicht ganz kreisrund, sondern 
mehr dreieckig wie aiich seine Mundung; Quer- wie Langsdurchiiiesser 
betragen 0,5 mm. 
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Das Geiiitiildriiseufelcl liegt in der Mitte des Hinterleibes; 
die l)('idcii llodeii sind iiiclit gleich gross, docb von illmlicber drei- 
('ckigtM* Gestalt; durcli zwei seitlicbe Eiiischnitte grenzt sicb an deni 
binlern llodcn ein mittlcrer nacli liinten geriebteter Lappen deiitlicbei* 
111), am vordern Hodcn ein vordeivr Laiipen; die einauder zugekebrten 
Idacbeii der Hoden sind leicht ausgebdlilt. 

Zvdscbeu ibuen liegen reebts der kuglige, 0,19 mm im Durcb- 
inesser baltende Keimstock, feruer in der Mitte und links der 
Anfangstbeil des Uterus, umgeben von Scbalendrusenzellen, und in 
der Mitte des Hinb'rrandes des bintern llodens das Dotterreservoir, 
in Welches die quereii Dottergiinge einniiindeu. 

Reebts nel)en dem vordern Hoden und vor dem Keimstock liegt 
der Cirrusbeutel, der eine kleine Vesicula seminalis umsebliesst, eben- 
falls reebts von der Mittellinie des Genitalporus ^ ; icb glaube inicb 
davon iiberzeugt zu baben, dass der links am Vorderboden nacli vorn 
ziebende Uterus von der linken Seite in den Uterussack mundet, der 
sicb liber diese Stelle binaus bis zum Hinterrand des Bauebsaugnapfs 
erstreckt. Die Eier sind braun , ziemlicb bauebig, 0,12 mm lang, 
0,07 mm breit. 

Mit Ausnabme eines scbmalen Seitenstreifens sowie des Hinter- 
(Uides uebnien die Dotterstocksfollikel die ganzen Seitenfelder ein ; 
binter den Hoden liegen sie aucb im Mittelfeld, docli bleibt das 
Hintereude so weit frei, dass bier die letzten Endeii der Darmschenkel 
uicht von Follikelu bedeckt sind. 

Die beiden Geiiueser, ebenfalls aus Ardea cinerea stammeuden 
Exeniplare verbielten sicb versebieden ; das eine war stark contrabirt, 
(1,1 mm lang, im Hals 1,1, im Hinterbib 2,G mm breit; das audere 
war oftbnbar unter starkem Druck des Deckgiases abgetotet worden, 
9,5 mm lang und ganz abge])lattet (Fig. 7) ; beide Exeniplare eigneten 
sicli selir gut fiir die weitere Untersuebung nacli Aufbellung in Creosot 
resp. Glycerin. Sie erwiesen sicb mit den Typen von Dist. complana- 
tiuu Ruj). trotz einzelner Ditlerenzen so sebr iibereinstimmend, dass 
icb sie unbedenklicb fiir dieselbe Species balte. 

Die Ueliereinstimmung lag in der Kiirze des Halstbeiles, in der 
geringen Diilerenz zwisclien (lessen und der Breite des Hinterleibes, 
in der Lage des Geiiitaldriisenfeldes, des Cirrusbeutels, des Genital- 

1) Die Angabe von Mac(Jal!.um (1. c. ), dass Dist, complanatum 
R( 1 ). don Genitalpoi-ns vor dem Bauebsaugnapf liegen babe, ist unrichtig; 
H rnoM'i!] glebt liioriiber niebts bestimmtes an. 
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porus, der Ausdeliiuiiig der Dotterstocke, dem Verhalten der Danii- 
sclieiikel nnd des Vorderendes; aueh die Eier wieseii fast dieselben 
Grosseiiverhaltiiisse auf (0,104 : 0,002 iiiin). Eine Did'ereuz bestaiid 
iiiir ill deni Aussehen der Hoden, da der Vorderrand des vordeni 
uiid der Hiiiterraiid des hiiitern Ilodeiis bei deni gestreckteii Exem- 
plar cine grbssere Zahl von Einschnitten zeigten, so dass niehr Lappen 
geziililt werden koiiiiten, wahreiid bei dem contraliirteii Exemplar - 
nieinen Xotizen luicb die vordeni resp. liintern Riinder der beiden 
lloden tiefer als bei den Typen eingeschnitten waren; es mag also 
scin, dass aucli bei letztern die Hoden deutliclier gelappt sind, als 
sie mir ersehienen, und dass bei Abtlacliung des Kbrpers noch weitere 
Einkerbungen deutlich werden. Jedeii Falls ist aucb bei dem gestreckteii 
Exemplar der vordere Hoden etwas kleiner und weniger zahlreich ge- 
lappt als der hintere. b'erner ist bei dem contrahirteu Geiiueser 
Exemplar - von dem platt gedriickteu muss abgesehen werden der 
Ikiuchsaugiiapf niclit unerlieblicli grosser, 0,7 resp. 0,8 gegen 0,5 mm 
bei deni Typus. Diese Differenzen genugen jedoch laiige niclit zur 
Abzweigung einer besondern Art. 

Hochst Avahrscheinlich gehbren die von v. Linstow aus Nydicorax 
gnsms bescbriebeiieu Exemplare (D. liderostomum) zu CUnostomum 
complaaaium (Rud.). 

3, CUnost07}in7}i mavfjhudum (Run.). 

(Taf. 1, Fig. 4, 8; Taf.* 2, Fig. 19, 20.) 

1819. Distoma marginaUim Ruoolpiii, Synops., p. GSO. 

184“). Distoma marginatum Diuardix, Ffisi. nat. helm., p. 44(). 

1850. Distomum diniorphum p. p. Diesixo, 8yst. helm., V. 1, p. 354. 
185G. Distomum dimorphiim p. p. T)iesin<i, in : Denksclir. Akad. Wiss. 

Wien, math. -nat. CL, V. 10, p. 05. 

1899. CAinostomnm marginatum Braun, in: Zool. Anz., V. 22, j). 490. 

1900. CUnostomum marginatum Braun, in: Ctrbl. Bakt., V. 27, Abth. 1, 

p. 28. 

Aiich von dieser Art will ich zuorst die Tyiien beschreiben, 
welche (6 Exemplare) in der Berliner Sammhing erhalten sind luid 
die Aufschrift fiihren: ,^Dist. marginatum = D ist. dimorplmm 

Dies, var.? Ardea sp. Brasilien ; v. Olfeus. Coll. Rui>. No. 1493'L 

Die Thiere sind bis 7 mm lang (Fig. 4), ihre Baiichflache ist 
eben, die Riickenfiache nur sanft gewolbt; die geringere Dicke nnd 
cine leichte Quellung der Exemplare bedingt wohl ihre gegeniiber 
Clin, complanatum benierkenswerthe griissere Durchsichtigkeit, so dass 
die Anwenduug von Glycerin zur Aufhelluug vbllig ausreichte. 
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Das Mnndfcnd war iiiehr oder weiiiger vnrgewdlbt, so dass das 
Vorderendc abgeruiidet erschicn; der Hals iiinimt etwa ein Viertel der 
Gesaiimitlaiige in Ansi)riicb bei einer Ih'cite von 1,2 min, die grosste 
Hreite des Hintcrieibes betrug 2 nun. Der Mundsaugnapf ist kuglig, 
sein Qiier- wie Langsdurrbinesser betragt 0,28 mm; der Bauchsaug- 
naj)f ist fast dreiiiial so gross (0,75 mm), dickwandig (0,24 mm) and 
hat eine inelir oder weniger deutlich dreieckige Miindung. 

Im Halstbeil, zwisehen der Begrenzung des Mundfeldes und dem 
Baucbsaugnapf, sind auch bier selir zahlreiclie, kuglige Korperchen 
zu erkennen (Driisen ?), 

Die Darmschenkel zeigen in ibrem gauzen Verlauf, von der 
Umbiegungsstelle nach binteii bis zum bliuden Ende kleine Aus- 
sackungen; sic verlaiifen vorn etwas divergirend, nabern sicb bin ter 
dem Baucbsaugnapf etwas und zieben dann ungefabr den Seitenriindern 
des Hinterleibes parallel nacb binten, wo sie sicb mit den blinden 
Enden einander zuneigen. 

Das Genital drlisenfeld liegt hinter der Mitte des Hinter- 
leibes; die Hoden sind uugleich gross, der kleinere, vordere etwas nach 
links verscboben, der grossere, hintere liegt dagegen symmetriscb zur 
Medianebene; im Ganzen erscbeinen sie von der Fliiche gesehen als 
dreiseitige Gebilde mit abgerundeten Ecken, deren einander zugekehrte 
IHiichen ein wenig vertieft sind ; die vordern resp. bintern Seiten sind 
nicbt geradlinig, sondern schwiicher oder tiefer gekerbt oder selbst 
eingeschnitten, so dass sicb am bintern Iloden ein nacb binten ge- 
ricbteter medianer Lappen mitimter deutlich abgrenzt; in eineiii 
Fall war auch er durcb eine tiefe Einkerbiing gespalten ; weniger 
deutlich ist je eine Einkerbung an den Vorderrandern des vordern 
llodens, der uberbaupt eine asyinmetriscbe Gestalt besitzt. 

Der Genitalporus liegt fast genau in der Mittellinie, also nicbt 
recbts wie bei Clin, coni2iilauatum\ recbts vom recbten Vorderrande 
des llodens finden wir den Cirrusbeutel, desseu Cirrus bei manchen 
Exemplaren aus dem Porus hervorsali, Der Keimstock ist Euglig 
Oder ganz seicbt an der Peripherie eingekerbt; er liegt wie gewdhn- 
licb recbts, zwisehen dem Hintereude des Cirrusbeiitels und der 
r(‘chten Seitenspitze des bintern llodens; in der Mitte des Vorder- 
rnndes des letztern beiiierkt man wiedcr das Dotterreservoir mit den 
quereii Dottergiingen. Davor liegt der Aufangstbeil des Uterus, der 
liier zwei quer gestreckte Sclilingen bildet und dann am Hiiiterrande 
des vordern Hodons entlang imeh liidvs ziebt, urn neben dem Hoden 
nacb vorn und in die Mitte zu gelangen, wo er in den Uterussack 
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eiuniiiudet. Xie wur letzterer ganz gefiillt, er erschien vielmchr 
imiiier als oin schiiialcr, bis an den Bauclisaugnapf reichender und 
hier blind eudigender Kanal, (lessen Wandiingen sich in der biutern 
Partie erheblicli verdickteu, so dass eine spindelfbnnige Auftreibnng 
deutlich liervortrat; in ihni befandeu sich iininer nur wenige l^er, 
jeden Falls weit weniger als in deni librigen Uterus. Die Eier siud 
ziemlicb dnnnschalig, gelblichbraun, elliptiscb, 0,14 nini lang, 0,073 nini 
breit. 

Eine sebr starke Ausbildung haben die Dotterstbcke erfahren; 
ihre Follikel lassen im Ilinterleib nnr je einen scbiualen Seitenstreifen, 
das ausserste Hinterende, das Genitaldruscnfeld und den schmalen 
sclilaucbfdnnigen Uteriissack frei; ob sich jenials der letztere starker 
fiillt und ob dann die Follikel inelir seitwarts verschoben werden, 
liisst sich an deni vorliegenden Material nicht entscheiden. 

Wie ich in nieinen vorlaufigen Mittheilungen schon angegeben 
babe, finden sich unter den mir von der Direktion des K. K. natur- 
historischen Hofinuseuins in Wien anvertrauten Clinostonien, welche 
Xatterek auf seiner Reise in Brasilien gesainnielt hat, auch Forinen, 
deren Zugehorigkeit zii Bist, niargmakini Rud. schon Diesing richtig 
erkannt hat. Es sind folgende: 

I) Glas No. 831. X. 644 init der Aufschrift: .^Distoma, oes. 
Ardea Heron couleur de ploinb‘‘ (= Ardm cocoi). Hier finden sich 
zahlreiche kleinere Exeinplare von 4 — 5 nun Lange, die durchweg 
auch schlanker sind, wie die RuDOLPiii’schen Typen der Art; einige 
sind noch nicht geschlechtsreif und enthalten keine Eier (Fig. 19), 
andere zeigen den Uterussack prall niit Eiern gefiillt (Fig. 20), so 
dass dieser einen schon niit blossem Aiige erkennbaren braunen Fleck 
hinter dem Bauclisaugnapf darstellt, noch andere fiihren nur wenige 
Eier iin Uterussack (Fig. 8). Bei den unreifen Exemplareu war der 
Uterussack deutlich erkennbar; er stellte einen kurzen voni Genitalporus 
bis fast an den Bauchsaugnapf reichenden Schlauch von lang gestreckter 
Gestalt, aber grbsserer Breite als bei den RuDOLPiii’schen Typen dar ; 
auch war eine spindelforniige Auftreibung an seineni Hinterende nicht 
erkennbar. Die Dotterstbcke verhalten sich wie bei den Typen, nur 
bei prall gefullteni Uterussack waren sie aus deni vordern Theil d(^s 
Alittelfeldes nach den Seiten verdrangt. Das Genitaldriisenfeld liegt 
in der Mitte des Hinterleibes, der Genitalporus in der Mittellinie dicht 
vor dem vordern Hoden; rechts von diesem der Cirrusbeutel, hinter 
diesem wiederum der meist kuglige Keimstock. Die Hoden sind 
quer gestreckte Organe, weniger ungleich als bei den Typen, der 
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vordere am vordern, der hintere am hintern Rande eingekerbt, der 
hiiUere moist mir mit 2 Einkerbuiigon , so dass sich eia impaarer 
liiuterer Lappim deiitlich abgrenzte. 

Das iMundfeld zeigte die typisehc Form, ^velche l)ei den Ortgtnal- 
cxemplareii iiicht hervortrat, da sicb das gauze Vorderende vor- 
gestreckt batte, bier dagegon trat Riugfurcbe and Mimdkegel deutlicb 
bervoi*. Der Mundsaugiiapf war meist kuglig oder etwas in die Quere 
gestreekt; seiu Durcbmesser betrug uiigefabr 0,25 mm; dreimal so 
gross ist der Baucbsaiignapf, der gewblinlicb eiue dreieckige Miiuduug 
aufwies; die Wanddicke betrug 0,23 mm. Die Darmsebenkel ver- 
bielteii sicb wie bei deu Typeii. Bei uureifeu Exemplaren war das 
oberflacblicbe Gefassuetz meist in grossern Abscbuitten erkenubar 
(Fig. 19). 

In deinselben Glase befand sicb endlicb nocli ein 8 mm binges 
Exemplar, das in der Korpergestalt deni Dist. lieierostomum Rud. 
ilbnelte, in der innern Organisation aber fast vollstandig mit Dist. 
miU'glnatum Run. ubereinstimmte selbst in der Form der Hodeu ; 
jedocb sind die Saugnapfe grosser (i\liindsaugnapf quer 0,37, litngs 
0,3 mm, Baucbsaugnapf quer 1,07, blngs 0,97 mm), die Breite des 
Halses betragt 1,5, die des Hinterleibes 2,3 mm. 

Die Maasse fiir die ziemlicb diinnsebaligen Eier scbwankten bei 
alien diesen Exemplaren zwiscben 0,104—0,114 mm in der Lange imd 
0,055—0,064 in der Breite. 

2) Glas No. 750. VIII. 350; Anfscbrift: .^.^Distoma detr uncat urn D 
31ycteria americana"\ Neben zablreicben Exemplaren von Clino- 
stomum dctnmcatum findet sicb ein kleines Exemplar, das mit Dist 
marginatum Run. iibereinstimmt ; die Hoden sind nicbt so stark wie 
bei deu Exemplaren aus Glas 831, in die Quere gestreekt, und der 
Keimstock ersebeint von der Pdacbe geseben nicbt kreis- sonderu 
nierenfiirmig. 

3) Glas No. 342. 906; Anfscbrift: „50b Dist. marginatum Ar- 
deae“; 6 I^xenqdare, 3 von ibnen etwas verletzt; aiicb sie stimmen 
gut zu den RunoLPiu’scben Tyjien von Di^t. marginatum^ ibre Liinge 
scbwankt zwiscben 4,5 und 6 mm; der Ilalstbeil ist ziemlicb scbmal; 
das Genitaldrusenfeld liegt diebt binter der Mitte des Hinterleibes, 
der mit Ausnabme des vordern Tbeiles des Mittelfeldes, wo der king 
gestreckte und sebmale Uteriissack liegt, ganz mit diebt stebenden 
Dotterstocksfollikeln besetzt ist. Der Mnndsaugnapf ist ein wenig in 
die Quere gestreekt (0,21 — 0,26 quer, 0,20 mm lang), der Baiicbsaug- 
uapf etwa dreimal so gross (0,57 — 0,62 mm); seine Miindung ist drei- 
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eckig mit iiach vorii gerichtcter Basis. Das Mimdfekl erweist sicli 
von deiii gcwdlmlichen Ausselieu; Eier 0,12 — ^0,14 mm laiig, 0,073 
— 0,075 uiin breit. 

Wie gesagt liege icb keineu Zweifel, (lass die hier erwahnteii, von 
Natterer gcsaniiiielten Clin(3stomen niclit nur untcr einander, sondern 
aucli mit dem RuDULPHi’scheii Distomum marginatum ubereinstininieu ; 
eiii durchgreifendes unterscheideudes Merkmal wiisste ich nicbt anzn- 
fiibren; dass bei einigen das Genitaldriisenfeld in der Mitte des 
Hinterleibos, bei andern unmittelbar hinter dieser liegt, kann selir 
wolil von der Contraction abbangen ; aucb die Form der Hoden ist 
nicbt so wesentlicb verscbieden, sie wird sicberlicb beeinflusst durcb 
den jeweiligen Entwicklungszustand, in welcbem sicb das Organ be- 
findet, sowie (lurch den Erbaltungszustand des betretienden b]xemi)lars. 
In dieser Beziebuug babe icb scbon angefubrt, dass die Typen des 
Dist marginatum ge(]uollen erscbeinen. 

Wciterbin aber unterliegt es inir keinem Zweifel mebr, dass aucb 
die von Ramsay Wright und von MacCallum als ,,? Distomum 
heterostomuut'' resp. ^^Clinostomum heterostomum’'" beschriebenen Formeii 
zu Unrecbt diesen Namen tragen: sie sind Dist. marginatum Run., 
icb wiisste wenigstens keine Art zu nennen, mit der dicse friscb unter- 
sucbten Exemplare besser ubereinstiminteu ; kleine Differenzen bleiben 
aucb bier besteben, wie z. B. die Grosse der Eier, welcbe von beiden 
Autoren mit 0,099 resp. 0,066 mm angegeben wird, also (namentlicb 
in der Lilnge) geringer ist als die von mir gefundene; aucb die Saug- 
napfe giebt R. Wright grosser an (Mundsaugiiapf 0,3 mm, Baucb- 
saugnapf 0,8 mm) — dem gegenuber steben so viele Uebereinstim- 
mungen, dass eine Trennung unradglicb ist. 

Xun fragt es sicb aber, ob Dist. complanatum Rud. nicbt mit 
Dist. marginatum Rud. identiscb ist; beide Arten sind gewiss recbt 
ahnlicb, dass sie Rltdolpiii trotzdem nicbt identificirt bat, diirfte ein- 
mal in dem Umstande liegen, dass die eine Art europiliscber, die 
andere sudamerikanischer Herkunft ist, sodaim aber aucb in dem ver- 
scbiedenen Aussoben der nocb vorbandenen Typen: D. complanatum 
ist ziemlicb kurz und gedrungen, nicbt so breit und nicbt so abgetlacbt 
wie D. marginatum. An diesen ilussern Merkmalen sind die conser- 
virten Exemplare beider Arten sofort aus einander zu balten; besteben 
daneben aber aucb Untersebiede in der Organisation? Icb glaube solclie 
anfuhren zu konnen : 1) ist der Hals des D. complanatimi recbt kurz 
und der Bauchsaugnapf sebr dem Vorderende geniibert; 2) liegt der 
Genitalporiis nicbt in der Mittellinie, sondern erbeblicb reebts von 
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dieser; 3) liegt die vordere Greuze der Dotterstocke bei D, mn- 
jilanatum etwas \veiter uacli hinteii, ebenso horen dieselben hinteii 
etwas friiher auf; weniger Gewicbt diirfte darauf zu legen sein, dass 
das Geiiitaldriiseufeld bei Z>. complanatum in der Mitte des Hiuter- 
leibes liegt. Ini Uebrigeu erweiseu sich allerdiugs beide Arten als 
sehr illinlich ; beriicksichtigt man aber aucli nocb die verschiedene 
Kor])ergestalt uud das Vaterland^), so diirfte die Treunung beider 
Formen, die man als vicariireude Arten ansehen kann, sich reclit- 
fertigen lassen. 

Wie man aber auch diese Frage beantworten mag, so viel steht 
test, dass die nordamerikanische, bisher zu Dist. lieferostomum gestellte 
Art nur Dist, marginatum sein kann. 

4. Clmostomtim foliifovme Braun. 

(Taf, 1, Fig. 5.) 

1896. Bistomum {Dicrocoelium) lieterostonmm Parona, in: Boll, Mus. 

Zool. Anat. comp. Torino, V. 11, 1896, No. 258. 

1899. Clinostomum foliiforme Braun, in: Zool. Anz., V. 22, p. 490. 

1899. Clinostomum foliiforme Braun, in: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. 

Torino, V. 14, No. 364. 

1900. Clinostomum foliiforme Braun, in: Ctrbl. Bakt., V. 27, Abth. 1, 

p. 31. 

Vor wenigen Jahren revidirte C. Parona die Helminthensanim- 
lung des Museums fiir Zoologie und vergleicbende Anatomie in Turin; 
in der bieriiber publicirten Mittbeilung (1896, 1. c.) erwilbnt Parona, 
Dist, {Dicrocoelium) heterostomum Rud. in der Turiner Sammlung in 
2 grossen uud 1 kleinern Exemplar gefunden zu baben. Auf meine 
Bitte (ibersandte mir Kerr College Camerano 2 Flaschcben mit Tre- 
matoden, welcbe beide die Aufschrift : Dicrocoelium heterostomum Rud. 
(aus Ardea purpurea) tragen; das eine Glas mit der Nuuimer 
„C. N. 359“ entbielt die von Parona (1. c.) angefiihrten Exeraplare, 
die beiden grossern sind in der That Dist. heterostomum Rud., das 
kleinere jedoch eine andere Art, die sicb in 10 Exemplaren in dein 
zweiten Flaschcben (C. N. 361) befiudet ; diesen Fund bat Parona 
nicbt besonders erwabnt, wobl aber das Glas mit der Aufschrift: 
^^Dicrocoelium heterostomum Rud.“ verseben; ausserdem trug dasselbe 
nocb eine von A. de Filippi berruhrende Etiquette : ^.^Distoma hetero- 
stomum Rud. — Ardea purpurea.^ pharynx et oesopb,“ Zu dieser 


Ij Man vergl. in dieser Bezieliung die Bemerkungen von A. Looss, 
in: Zool. Jahrb., V. 12, Syst., 1899, p. 607, Aum. 
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Form gehoren dauii eiullich iiodi 2 Exem])lare, welchc am 12. Mai 
1879 iu eiiier zu Genua erlegten Ardea purpurea gesammelt siud, in 
der Sainmlung des Zoologisclien Institnts zu Genua anfbewahrt werden 
iind mil* ziir Uutersuchung von llerrii Collegen Pauona iibersaudt 
warden. 

Meine Bcsehreibuug stutzt sich auf die Uutersuchung der 10 Fxeni- 
I)lare aus der Turiner Sammlung; die iibrigen 3 weiclien von ihnen 
nicht ab. 

Clinostomum foliiforme ist eine recht kleine Art, die im conser- 
virteu Zustande 3,G, 4,0 resp. 4,G mm lang ist; der Kbrper ist ganz 
dach, auf der Bauchdache melir oder weniger ausgehbhlt und dem 
eutsprecheud dorsal gekruinmt — dieses Verhalten ist aber jedeu 
Falls nur eine Folge der Conservirung, der Dickeudurchmesser bleibt 
iiberall derselbe und stets sehr klein. Die Thiere fuhlen sich trotz 
ihrer Kleiuheit derb au und siud gelblicli durchscheiuend. 

Beinerkenswerth ist ferner der Umriss des Kbrpers; von dem ab- 
gerundeten aber schmalen Vorderende zieheu die seitlicheu Be- 
grenzuugen divergirend uach hinten; die grbsste Breite (1,33-- 1,7G mm) 
liegt Yor dem Genitaldriisenfeld, von da verschmMert sich der Korper 
wieder nach hinten. Der Halstheil dieser Art setzt sich demnach 
nicht so scharf vom Hiuterkorper ab, wie bei den bisher beschriebenen 
Arten, er ist conisch und geht allmahlich in den Hiuterkorper iiber. 

Das Muudfeld ersclieint mehr langs oval oder kreisformig, die 
Kingfurche ist bei der geringen Kbrperdicke nur seicht oder ganz 
verstrichen; vor ihrer Mitte liegt die Mundofluung. Der Mundsaug- 
uapf ist meist etwas liinger als breit, die Maasse schwanken zwischeu 
0,25 und 0,3 mm ; etwa 3 mal so gross ist der ungemeiu dickwandige 
I>auchsaugnapf (0,75 — 0,833 mm), desseu Eiugang gewolinlich schlitz- 
forrnig ist, bei tieferer Einstellung des Mikroskops ist der optiscbe 
Schnitt der Saugnapfhbhlung herzformig oder dreieckig. 

Die D arm sell enkel siud vom Bauchsaugnapf an init kleinen 
Blindsackchen dicht besetzt; sie reichen hinten liber die Dottcu*- 
stbeke hinaus. 

Das Genitaldriisenfeld fitllt in die Mitte des Ilinterleibes; 
die beideu Hodeu siud 31appig, in die Quere gestreckt und der vordere 
etwas grosser als der hintere; bei beiden Organeu l)esteht die Teii- 
denz zu weiterer Lappung: so kann am Vorderrande des hintern 
Hodens rechts und links von der Mittellinie je ein Einschnitt auf- 
treten, wodurch sich auch ein vorderer medianer Happen abgreuzt; 
aueh am vordern Hodeu tritt dies auf, aber an seinem Hinterraude, 
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und wenn daim noch an der rechten iiud liukeii Vorderseite statt eines 
Eiuschiiittes je zwei auftrcteii, so weist der Vorderhoden 6 Lappeu 
auf: einen kleineii luedianeu vorii, eiuen breiteru medianen hinteu 
und je 2 Lappen an den Seiten; in solcliem Fall sind dann Langs- 
und Querdurchmesser des vordern Hodens gleicb oder der erstere 
sogar etwas grosser. Man sielit, die Art der Lappenbildung an den 
Iloden dieser Art ist eine andere als l;ei Clinostomum marginatum, 
NYo die einander zugekelirten Riinder der Iloden nicht eiugekerbt 
werden, sondern nur die nacb vorn resp. binten gericbteten Be- 
grenzungen; aucb bleiben trotz aller Zerscblitzung dieser Bander die 
Iloden mebr in der Querricbtung gestrcckt. 

Der Keinistock liegt an der gewobnlicben Stelle; mitunter ist er 
ziim Tbeil von Dotterstocksfollikeln bedeckt; seine Form ist kiiglig, 
gelegentlicb scbeint es, als ob er sicb mebr nacb der Mittellinie zii 
ausdebnt. Auf derselben Seite findet sicb vor dem Keinistock der 
Cirrusbeutel, und ebenfalls recbts, an dem rechten Seitenlappen des 
vordern Hodens, liegt der Genitalporus. Das in der Mittellinie 
zwischen den beiden Hoden gelegene Dotterreservoir ist verbaltniss- 
massig gross und kuglig. Die grossen quer gestreckten Dotterstocks- 
iollikel beginnen dicbt binter dem Baucbsaugnapf, nebmen die Seiten- 
felder und binter den Hoden aucb das Mittelfeld ein, lassen jedoch 
das binterste Korperende frei. Die in der Abbildung angedeutete 
radiare Bicbtung der Dotterstocksfollikel scbeint ein weiteres Merkmal 
liir Clinostomum foliiforme zu sein; sie trat aucb bei andern Fxem- 
plaren mebr oder weniger deutlicb hervor. 

Der Uterus zeigt das gewdbnlicbe Verhalten, er begiunt also 
zwiscben den Hoden, macht bier einige Scblingen, umziebt links im 
Bogen den vordern Hoden und gebt vor diesem in den Uterussack iiber, 
(lessen hinteres Fnde nacb recbts, dem Genitalporus zu ge\vendet ist. 
Die Fier sind uiclit besouders zablreicb, aber recbt gross: 0,135 — 
0,145 mm lang, 0,005—0,729 mm breit. 

5. Cl Inostomum detruncrituni Braun. 

(Taf. 2, Fig. 11.) 

l!S50. Dlstomum dimorj^hum Diksing p. p., Syst, helm., V, 1, p. 354. 
1850. Distomum dimorphum Diesixg ]). p., iu: Denkscbr. Akad. Wiss. 
Wion, inatb.-nat. 0^1., V. 10, p. 05. 

1801). Clinostomum detruncatum Braun, in: Zool. Auz., Y. 22, p. 400. 
lOOo. Clinostomum detruncatum Braun, in: Ctrbl. Bakt., V. 27, 
Abtli. 1, p. 20, 
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Unter den von Diesing zn Bistomum diniorphiua vereinten Clino- 
stomeii lassen sich inehrere Arten leicht aus einander halten, die ur- 
spriinglich zum Theil wenigstens auch Diesing trennte, ^Yie die noch 
vorliandenen Originaletiketteii beweisen ; cine solche Form bezeichnet 
er handscliriftlicb init D. detruncatiim^ ersetzte abcr spiiter selbst 
den Speciesnamen durch ,^dimorplium''\ Freilich sind anch liier 
wiederum 2 Arten vereint, die sich ausserlich sehr ahnlich sehen ; ich 
behalte fiir die eine Art den urspriinglichen Speciesnamen bei, die 
andere nenne ich Clin, sorhens, 

Clin, detnincatum ist in der Wiener Sanimlung unter dem von 
Natterer gesaminelten und von Diesing durchgearbeiteten Material 
in 2 Glilsern vertreten; das eine (No, 750. VIII. 350) enthiilt zahl- 
reiche grossere und kleinere Exemplare aus Mycteria americmia., das 
andere (No. 882. IX. 466) nur 2 aus dem Oesophagus von ^.^Ardea 
maguari'''’ = Ciconia americana. 

Die Art gehort zu den grossern, da sie bis 14 mm lang und 
3 mm breit wird, das kleinste Exemplar ist allerdings nur 6 mm lang 
und 2 ram breit; die Bauchflache ist eben oder etwas ausgehohlt, die 
Riickenflache gewolbt, der Dickendurchmesser zwar grosser als bei 
den bisher besprochenen Arten, aber nicht sehr erheblich. Vorder- 
und Ilinterende sind abgestutzt, und die Seitenriinder des Korpers ver- 
laufen ziemlich parallel, nur vorn und hinten neigen sie sich einander 
zu. Der Halstheil ist kurz, kaura schmaler als der Hinterleib, 
jedoch von diesem durch eine Einziehung an den Seitenrandern ge- 
trennt, 

Recht kraftig sind die schon mit blossem Auge erkennbaren Haft- 
organe; das quer ovale und fast terminal stehende Mundfeld erreicht 
1,3- 1,7 mm im Querdurchmesser, der Mundkegel in derselben Rich- 
tung 0,7 — 1,0 mm, die ebenfalls quer gestellte Mundolfnung meist nur 
0,2 mm und der Mundsaugnapf 0,3— 0,4 ram. Der Bauchsaugnapf, 
der dem Mundfeld sehr geniihert ist, erscheint von der Flache ge- 
sehen kreisformig mit einem Durchmesser von 1 — 1,5 mm, seine Wand 
ist sehr dick, der Eingang dreieckig mit nach innen eingebogenen 
Seiten. 

Die Darmschenkel ziehen durch den ganzen Korper parallel 
den Seitenrandern bis ins iiusserste Hinterendc, wo sie sich im Bogcn 
der Mittellinie nilhern; auch sie sind wenigstens im Hinterleibe mit 
Blindsackchen besetzt, die jedoch nicht so dicht stehen wie bei den 
bisher beschriebenen Arten. 

Auch einzelne Theile des Genitalapparats sind mit blossem 
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Aiige erkeiinbar; clas Genitaldriiseiifeld liegt ganz ira Hinterende, die 
in die Quere gestreckten Hodeu, deren Querdurclimesser iiber 1 mm 
betriigt, siud imregelmassig gelappt, der hintere starker als dei’ vordere, 
und die einander zugekehrten Riiuder zeigeu eiue bedeutendere Con- 
cavitilt, als sie bei andern Arten zu verzeicbnen war. Zwischen den 
beiden Hoden liegt rechts der Keimstock, den iibrigen Raum nimmt 
die Schaleudriise mit dem Anfaiigstheil des Uterus und das Dotter- 
reservoir eiu. 

Am Vorderrande des vordern Hodens tritt in der Mittellinie der 
Genital p or us deutlicli hervor; zu ihm zieht von rechts her im 
Bogen der Cirrusbeutel, dessen Hinterende nicht den Keimstock be- 
rilhrt, sondern von diesem durch den Hoden getrennt ist. Bei einem 
Exemplar konnten die beiden Vasa etferentia erkannt werdeu ; sie 
entspringeu von der ventralen Flache der Hodeu, das hintere beinahe 
in der Mitte, das vordere dagegen rechts in der Xahe des Vorder- 
randes; das hintere, laugere kreuzt den Keimstock und den rechten 
Theil des vordern Hodens und vereint sich mit dem sehr kurzen 
vordern Vas deferens unmittelbar vor dem Hinterende des Cirrus- 
beutels; die Vesicula seminalis liegt wie bei alien Clinostomen im 
Cirrusbeutel. 

Die Dotterstocke bestehen aus zahlreichen kleinen Follikeln, welche 
vorn unmittelbar hinter und neben dem Bauchsaugnapf beginnen, 
breitere Streifen an den Seiten frei lassen, im Uebrigen aber bis dicht 
an das Mittelfeld herantreten; auch hinter dem hintern Hoden fehlen 
sie nicht. 

Der zum Uterussack fiihrende Gang verlauft links am vordern 
Hodeu vorbei und rniindet von links her in den hintern Theil des 
Sackes. Dieser erreicht eiue Lilnge von 3 — 5 mm, trotzdem aber 
nicht den Hinterrand des Bauchsaugnapfes. Bei jiingern Exemplaren 
stellt er einen einfachen, ziemlich weiten Schlauch dar, mit zunehmender 
Fiillung durch Eier treibt dieser auf beiden Seiten kurze, initunter 
sich gabelnde Sprossen, die dem Organ das Ausseheu des Uterus einer 
Cystotaenie verleiheu. DieEier sind 0,11 mm lang, 0,062 mm breit. 

6, Clinostomum sorhens Braun. 

(Taf. 2, Fig. 13, 14 u. 15.) 

1850. Disfomum dimorplmm p. p. Diesing, Syst. helm., V. 1, p. 354. 
1856. Distomum dimorplmm p. p. Diesing, in: Denkschr. Akad. Wiss. 
Wien, math.-nat. Cl., V. 10, p. 65. 

Clinostomum sorhens Braun, in : Zook Anz., V, 22, p. 490. 


1899. 
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1900. Clinostomum sorheus Bkaun, in: Ctrbl. Bakt., V. 27, Abtb. 1, 
p. 30. 

Diese Art ist in der Wiener Saiiinalung nur (lurch 5 Exemplare 
vertreten, welche Diusing wegen ihrer Aebnlichkeit in Form und Grosse 
mit Clinostomum detruncatum nicbt von dieser Art unterschicden 
batte; das betrctt'ende Glas (Xo. 878. 804') triigt daher auch dieselbe 
Bezeicbnung {Distoma detruncatum I).), die Exemplare stammen jedoch 
aus dem Oesophagus von Tantalus loculator. 

Clinostomum sorhens bictet so zablreicbe Ditferenzen von den 
librigen Clinostoinen dar, dass man es sebr wohl zum Vertreter einer 
besondern Gattung madien kann. 

Auch diese Art geh(3rt zu den grossern und massigern; sie er- 
reicht 9—10 mm Lange bei einer Breite von 2,5 — 2,9 mm. Der 
Kiirper ist lang gestreckt, vorn und hinten etwas verjiingt, die Baucb- 
flilche eben oder concav, die Riickenflache gewolbt, der Dickendurcb- 
messer betracbtlicb (Fig. 15). 

Das Vorderende weicbt in so fern von dera anderer Clinostoinen 
ab, als die den Muiidkegel umziehende Ringfurche nicbt vcjllstandig 
um diesen berumziebt, sondern auf der Baucbseite recbts und links 
von der Mittellinie blind und erweitert endet (Fig. 15); ein Ausguss 
der Furchc wiirde also nicbt einem vollstandigen Ring, sondern einer 
Armspange oder einem Hufeisen gleichen, dessen freie Enden ver- 
breitert sind. Die quer ausgezogene Mundoifnung liegt subterminal 
auf dem Mundkegel; der Mundsaugnapf misst 0,350 mm in der Langs-, 
0,469 mm in der Querricbtung (des Thieres). 

Recbt deutlich trat gewohnlich das pbarynxartige Ende des Oeso- 
phagus hervor; die Darmscbenkel sind meist nur im Vorderende, 
das sicb kaum irgendwie bezeichnend vom Hinterleibe absetzt, deutlich 
zu erkenuen ; imraerhin konnte festgestellt werden, dass sie auch bier 
bis ins ausserste Hinterendc zieben und ira Hinterleibe mit kurzcn 
Ausbuchtungen besetzt sind. 

Der Bauchs augnapf, der 2 — 2,5 mm von der MundoHnung 
entfernt ist, ist kriiftig und dickwandig, sein Durcbmesser betragt 
1—1,3 mm. 

Das Genitaldriisenfeld nimmt wegen der starken Ausbildung 
der beiden Hoden die ganze bintere Halfte des Hinterleibes ein. Die 
Gestalt der Hodeo ist scbwer zu beschreiben; den vordern kbnnte 
man bisquitfbrmig nennen, sein Querdurchmesser, welcher 1,4 — 1,6 mm 
betragt, ist etwas grosser als der in die Langsaxe fallende, wogegen 
beim bintern Hoden die Langserstreckung die grossere ist; er ist von 
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hinten her tief eingeschnitten, so dass nur eine schmale, dorsale 
Briicke die beideii Hillfteii vereinigt. Der Vorderrand beider Hoden 
ist vertieft uiid ihre gauze Oberflache ist auf der Riickeu- me auf 
der Bauchseite aicht gleichmiissig ebeu, wie es die Abbildungen zeigeii, 
sondern mit grosseru iind kleinern Buckeln versehea. 

Zwischen den beiden Hoden liegt rechts der kleiue, mehr kuglige 
Oder etwas gestreckte Keimstock, neben ihm, auch iioch auf der 
rechten Seite, der ziemlich grosse Cirrusbeutel, dessen Cirrus bei einigeu 
Exemplaren aus der etwa in der Mittellinie zwischen den Hoden ge- 
legenen Geschlechtsoffnung hervorgestreckt ist. 

Vor dem vordern Hoden fiiidet man im Mittelfeld den langlich 
ovalen Uterussack (2,3 mm lang, 1,2 mm breit); allem Anschein nach 
zieht der zu ihm fiihrende Uterusgang, der zwischen den Hoden be- 
ginnt, ventral vom vordern Hoden nach vorn ; wahrscheinlich besteht 
ein zweiter ventraler Gang, der vom Uterussack zum Genitalporus 
fuhrt. Die Eier sind 0,104—0,114 mm lang, 0,073—0,083 mm breit. 

Auch die Dotterstocke zeigen Abweichungeu von dem gewohn- 
lichen Verhalten ; 1) sind ihre Follikel nicht so sehr zahlreich, 2) nehiiien 
sie kleinere Partien des Hinterleibes ein und 3) fiuden sich Dotter- 
stocksfollikel schon vor dem Bauchsaugnapf. Die Follikel liegen, wie 
iibrigens auch bei andern Clinostomen im Hinterleibe auf der VentraF 
und Dorsalflache und bilden bei Clin, sorbens zwei nach der Median- 
ebene offene Rinnen , in denen die Darmschenkel nach hinten ver- 
laufen. 


7. CUnostoimini dhnorphuni Braun, 

(Taf, 1, Fig. 3 u. 9; Taf, 2, Fig, 12 u. 18.) 

1850. Disiomum dimorjyJium p, p. Diesing, Syst. helm., V. 1, p. 354. 
1856. Distomuni dimorplium p. p. Diesing, in: Denkschr. Akad. Wiss. 
Wien, math.-nat. CL, V. 10, p. 65, tab. 3, fig. 5, 6. 

1899. Clinostomum dimorphum Bkaun, in: Zool. Anz., V. 22, p. 490. 

1900. Clinostomum dimorphum Bkaun, in: Ctrbl. Bakt., V. 27, 

Abth. 1, p. 29. 

Es scheint unverstandlich, wie Diesing dazu kommen konnte, 
Trematoden von 60—100 mm Lange als weiter entwickelte Zustiinde 
von Formen anzusehen, die vollig entwickelt, aber nur 9 — 14 mm lang 
sind; zwischen beiden Formen sind grosse, schon fiir das unbewahnete 
Auge sichtbare Unterschiede vorhanden, die nicht durch Zwischen- 
glieder uberbriickt werden; doch ist zu beriicksichtigen, dass, weun 
man, wie es Diesing that, die Organisation vernachlassigt, eine schein- 
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7)ar znsaminengeliorige Reihe von den in Fischeii eiicystirten Clino- 
stomen iiber Clin, marginatum zu den nocli grosscrii uiid einander in 
der Form abneliicleii Clin. detrunc(dum und sorhens fuhrt — Arten, 
die Diesing von Clin, marginatum nicht sicher imterscliieden hat; 
da sie lum in deuselben resp. nahe verwandteu A^’irthen mit den 
riesig grossen Formen vorkommen und letztere doch auch manche 
Aehnlichkeiten mit ihnen aufweisen, so mag sich deshalb wohl Diesing 
iiber das Feblen von Zwischengliedern hinweggesetzt und alle Exem- 
plare fur e i n e Art gehalten haben, 

Clin, dimorphum ist in der Wiener Sammlung nur in 8 Exem- 
plaren vertreten; 6 fandeu sich in Glas No. 832. X. 644, 2 andere in 
Glas No. 879. X. 853 ; beide stammen aus dem Oesophagus von 
Ardea cocoi. 

Die Art ist die grbsste uuter den bisher bekannten Clinostomen 
und erreicht eine Lilnge, ^\ie sie die Trematodeu iiberhaupt nur selten 
aufweisen : 60 — 100 mm. Die grbssere Vorderhiilfte des Korpers ist 
lang gcstreckt ])audformig bei einer Breite von 2 — 2,7 mm, nach 
hinten verbreitert sich der Korper allmahlich bis auf 6 mm, das letzte 
Ende ist wiederum verschraiichtigt (Fig. 18). Die schmale Vorder- 
hiilfte ist auf der VeutralHache ziemlich eben, auf der dorsalen stark 
gewolbt, wogegen das verbreiterte Hinterende auf der Dorsalflache eine 
geringfiigige Wolbung zeigt. Die hier unterschiedenen Kbrpertheile 
entsprechen jedoch nicht dem sonst bei Clinostomen unterscheidbaren 
Hals und Hinterleib; beide setzen sich auch deutlich bei Clin. di~ 
mor 2 )hum ab, doch liegt die Greuze weit vorn, dicht hinter dem 
grossen Bauchsaugnapf (Fig. 3). 

Das Vorderende ist schrag nach der Ventralseite abgestutzt und 
tragt hier das grosse Mundfeld mit dem mehr oder weniger stark 
hervortretenden Muudkegel, auf dessen Ventralflache die quer ovale 
Mundoifuung liegt; ihr Querdurchmesser betrilgt beinahe 0,5 mm. 
Entsprechend gross wird der Mundsaugnapf sein, ich babe ihn trotz 
aller Aulhellungsmittel nie so scharf begrenzt gesehen, dass ich ihn 
messen konnte, 

Etwa 4 mm hinter der Mundoffuung benierkt man die mehr 
dreieckige Eiugangsofluung in den 1,6 mm im Durchmesser zeigenden 
Bauchsaugnapf. 

Die Darmschen kel, welche im Halstheil nur undeutlich her- 
Yortreten, umziehen im Bogen den Bauchsaugnapf, hinter ihm nahern 
sie sich wieder und lassen sich als gerade, einen brbckligen Inhalt 
fuhrende Canale, die im Ganzen parallel den Seitenrandern des Korpers 
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riach hinteu ziebeu, bis Ids Ilintereiule verfolgeu ; hier convergiren 
sie wiederiim uud endeii blind in der Xiilie des Excretionsporus. Aiis 
der Form des geronneneu Inhalts liisst sich schliesseu, dass sic \venigstens 
in dem verbreiterten Hinterende niit kleinen Blindsackcheu besetzt 
sind. Xach aussen von ihuen bemerkt man je einen helleu Gang, der 
dem Excretionsai)parat angeliort; auch sonst sind an einzelnen Stellen 
Theile der Excretionsgefasse als quer zum Seitenraud ziehende, an 
den Endeu nieist sich gabelnde Caualchen zii sehen, die dem ober- 
flitchlicheu Gefassnetz angehbren. 

Das Genitaldriisenfeld (Fig. 12), das schon auf den Ab- 
bildungen bei Diesing (1. c.) gezeiehnet ist, liegt im Hinterende, un- 
gefilhr vom Hinterrand so weit eutfernt, als es selbst lang ist (5 — 6 mm). 
Die beiden Hoden sind vielfach gelappte, fast strahlige Korper, deren 
Vorder- wie Hinterrand gewohnlich bogenformig aiisgeschuitten ist ; 
in querer Richtuug sind sie kaum mehr eutwickelt als in der Langs- 
richtung. Der rechts gelegene Keimstock sieht von der Flache halb- 
moudformig aus; seine Ausseiiflache scheint etwas gelappt. Xeben 
ihni in der Mittellinie liegt die hier mehr kuglige Schalendriise, aus 
welcher ein sich links vom vordern Hoden nach voru verlaufender, 
einige Schlingen bildender Canal entspringt, der Uterus; sein Durch- 
niesser betragt 0,33 mm. Er rniindet in das Hinterende des Uterus- 
sackes, der je nach seiner Ftillung 7 — 12 mm lang ist; sein Hinter- 
ende ist bulbusartig erweitert iind fast 2 mm breit. Die ihn fullenden 
Eier sind 0,125 mm lang und 0,06 mm breit. 

In der Mittellinie dicht vor dem vordern Hoden liegt der Genital- 
porus; zu ihm geht vom Hinterende des Uterussackes ein kurzer 
Gang, wahrend von rechts um den vordern Hoden herum der Cirrus- 
beutel herantritt, in welchem auch hier die Vesicula seminalis ge- 
legen ist. 

In der hintern Kbrperhalfte liegen die Dotterstocke; fast genau 
in der Korpermitte triift man die kleinen Follikel in je einer, den 
Darmschenkeln aufliegenden Langsreilien ; etwas weiter nach hinten 
treten quere, etwas gebogen verlaufende Verbindiingsreihen auf; zu 
ihneu gesellen sich andere nach den Seitenrandern sich erstreckende, und 
so entsteht ein ganz unregelniassiges X’etzwerk, welches mit Ausnahme 
des Uterussackes und des Genitaldrusenfeldes das gauze vcrbreiterte 
Hinterende eiunimmt (Fig. 9 u. 12). 

Aus dieser Deschreibung gclit wohl mit Sichcrheit die Berechtiguug 
hervor, diese bis 100 mm lang werdende Form als besondere Art 
hinzustellen. 
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8. CUnostomnm helnans Braun. 

(Taf. 2, Fig. lO.j 

1899. CUnostomiim heluans Bkaun, in: Zool. Anz., V. 22, p. 490. 

1900 . Clinostomum heluans Bkaun, in: Ctrbl. Baku, V. 27, Abtb. 1, 

p. 30. 

Iin Sonmier vorigeu Jahres erhielt ich durch Herru de Muranda 
Ribeiro vom Xatioiialmuseiim in Rio de Janeiro 2 Gliischen, welche 
je 2 Treniatodeii euthielten ; die einen waren am 30. Mai 1898 in 
Ardea coerulea L., die andern am 1, Juni 1899 in Nycticorax gar- 
deni Gm. uud z^Yar beide in der Mimdhdhle gesammelt wordeu. Alle 
4 Exeinplare gehbren zu derselben Art, jedodi zu keiner der bisber 
bescbriebeuen ; inimerhin steht diese neue Art in nahern Beziebungen 
zu Clin, detruncatum. 

Clin, hduans wird 10—12 mm lang uud bis 2 mm breit; die 
Bauclitlache ist eben, bei gefiilltem Uterussack spring! dieser ventral 
als eiu Laugswulst et\vas hervor; die Riickentiache ist stark gewolbt. 
In der Hbhe des Bauchsauguapfes, etwa 1 mm vom Vordereude ent- 
ferut sondert sich der kurze Hals vom Hinterleibe durch eiue Ein- 
ziehung der Seitenrander deutlich ab. Das Mundfeld ist sehr klein 
uud liegt terminal, ebenso der Mundsauguapf, der 0,36 mm in der 
Langs- und 0,30 ram in der Querrichtung gross ist. Der Bauchsaug- 
napf ist etwa doppelt so gross (0,62 mm), sein Eiugaug rundlich oder 
dreieckig, seine Wtiml bis 0,19 mm dick. 

Die D a r m s c h e n k e 1 verlaufen ziemlich parallel den Seiteurandern 
bis ins Hinterende und sind vom Bauchsaugnapf an mit kurzen Blind- 
sackchen verseheu. Der Oesoi)hagus ist verhaltnissmassig lang, dick- 
waudig uud verlauft vom Mundsauguapf in der Mediauebene in eiuem 
dorsalwarts gerichteteu Bogeu nach der Gabelstelle des Darras ; daraus 
diirfte auf eine grosse Streckfahigkeit des Halses geschlossen werden 
kbuiieu. Seine Einmiindiingsstelle in den Darm ist erweitert. 

Ganz im Hinterende liegt das Geni tald rli seufeld; von der 
Flache gesehen sind die beiden Hodeu etwa bohneuformig mit etwas 
eingekerbtem Vorder- resp. Hinterraud; wie so haufig bei den Clino- 
stomen ist aucb bier der vordere Hoden der kleiuere, Ueber die 
Grossenverhaltnisse dieser Organe wie des Keimslockes bekommt man 
iibrigens bei alleiniger Untersucbung von der Flacbe bei Arten, welche 
stark gewolbt sind, eiu falsches Bild: die Hoden erstreckeu sich in 
dorsoventraler Ricbtung bis an die Muscularis heran ; ibr Dorsoventral- 
durcbmesser ist wold ebenso gross wie der quere, der 0,7 resp. 
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0,9 mm bctnigt, Voii der Flache gesehen ersclieint der rechts zwiscbeu 
deu Hoden gelegene Koimstock kuglig, in Wirklichkeit stellt er ein 
dorsoveiitral steliendes Ovoid dar. 

Anfaiigstheil des Uterus iind Scbalendriise verbalten sicb wie ge- 
wobiilieb ; die Scbalendriisenzellen bildeu iusgesammt, wie eine Sagittal- 
scbnittserie ergiebt, einen Hoblmantel urn das inuere, gewundene 
Uterusende, der vorn wie biuten, dorsal wie ventral und auf der 
liuken Seite gescblosseu, dagegeu rechts am Keimstock oifen ist; 
zwiscbeu die Uterusscblingeu dringeu die Scbalendriisenzellen weniger 
ein, doch feblen sie nicbt ganz. Der Keinileiter tritt von der medianen 
Fliicbe des Keinistocks ab, verbiudet sicb nacb kurzem Verlanf mit 
dem ebenfalls kurzBu, auf der Dorsalflache rechts von der Mittelllinie 
mlindenden LAUREu’scbeu Canal, nimmt daun einen ganz kurzen, vom 
Dotterreservoir kommenden Gang auf und gebt endlich in den sicb 
vielfacb windenden Anfangstbeil des Uterus iiber. Ein Receptaculum 
seminis ist nicbt vorhanden, jedocb feblt Sperma in diesem Abscbnitt 
des Uterus nicbt. 

Xacbdem der Canal aus der Scbalendriise berausgetreten ist, 
wendet er sicb am linken Seitenrande des vordern Hodens nacb vorn, 
biegt daun bier medianwarts um und miindet vor dem vordern Hoden 
in den Uterussack ein. Je nacb dem Fiilluugszustande stellt dieser 
entweder einen dickwandigen, aber kleiukalibrigeu Scblaucb dar, oder 
er ist nacb alien Richtungen ausgedebut und reicbt dann seitlicb bis 
an die Darmscheukel ; seine vordere Greuze liegt vor der Korpermitte. 
Ini gefullten Zustaude ist die ventrale und dorsale Wand des lang 
gestreckten Uterussackes einfacb ilnnenformig, die seitlicben dagegen 
zeigeii deutliche und ziemlicb dicbt stebeude Aiisbuchtuugen , die 
mebr in dorsoventraler als in seitlicher Richtuug entwickelt sind und 
daber nicbt, wie bei Clin, detruncafiwi^ als seitlicbe Sprossen er- 
scbeiiieii. 

Das hintere Ende des Uterussackes zieht sicb in einen scbrilg 
nacb binten gericbteteii und die Baucbwaud durcbsetzenden Canal aus, 
der rechts von der Mittellinie nacb ausseii miindet; dicbt dabiuter, 
aber noch ein wenig mebr rechts ist der ausgestreckte Cirrus auf der 
Scbnittserie zu seben; aller Wabrscbeinlicbkeit nacb bestebt aber wobl 
aucb bei Clin, heluans nur ein Genitalporus mit daran anscbliessendera 
Genitalatrium, welches bier vorgestulpt ist. 

Die Dotterstbcke stellen von der Fliicbe gesehen — 2 seitlicb 
gelegene, den ganzen Hinterleib einnebmeude, breite Streifen dar, 
welche binter den Hoden bogenfbrniig in einander ubergehen; in 
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^yirklichkeit erstrecken sich die Dotterstocksfollikel auch nach der 
Dorsalseite hiii, so dass ein Querschnitt durch die Mitte des Hiiiter- 
leibes ausser den quer getrotFenen Darmsclienkeln und dein Uterussack 
die Dotterstocksfollikel jederseits in bogenfbnniger Aiiordnung, ventral, 
lateral und dorsal von den Dannscheukelii erkenuen lasseu wiirde ; 
die Mitte der Rucken- wie Baiichflacbe bleibt von ihuen frei und zwar 
die Riickenfiaclie in grosserer Ausdehimng. 

Die Eier sind braun , oval, 0,11—0,14 mm lang, 0,069 — 
0,078 mm breit. 

9. Clinostomum lamhltans Braun. 

(Taf. 2, Fig. 16 u, 17.) 

1899. Glinostonium lambitans Braun, in: Zool. Anz., V. 22, p. 49^. 

1900. Clinostomum lambitans Braun, in: Ctrbl. Bakt., V. 27, Abth. 1, 

p. 30. 

Diese Art liegt in 2 Exemplaren aus dem Xaturhistorischen 
Museum zu Hamburg vor; sie sind am 14. August 1894 von Xepper- 
SCHMIDT an der Semanabay (Westiudien) im Schlunde eines reiher- 
artigen Vogels gesammelt worden, Ich wurde sie nicht beschreiben, 
wenn sich diese Art nicht leicht von alien bisher bekannten Clino- 
stomen unterscheiden liesse, so dass ihr Wiedererkanntwerden mir 
sicher erscheint, obgleich ich nicht alle typischen Verhaltnisse er- 
kannt babe. 

Glinostomim lambitans ist die kleiuste Art, sie wird nur 2 mm 
lang und 0,6 mm breit; dem blossen Auge erscheiuen die Thiere wie 
Dipteren-Eier, die librigens nach meinen Erfahrungen in einzelnen 
Sammlungen als Helminthen aufbewahrt werden. Die Bauchfliiche ist 
eben, die Riickenfiache ist ziemlich stark gewolbt. Der Hals setzt 
sich in der Hbhe des Bauchsaugnapfes deutlich ab, 

Auffallend gross im Verhaltniss zur Kleinheit des Thieres ist das 
quer ovale Mundfeld (0,57 mm im Querdurchmesser), der ilundsaug- 
napf hat einen Querdurchmesser von 0,16 mm, der Bauchsaugnapf 
von 0,36—0,40 mm. 

Die Darmschenkel sind von der Gabelstelle an bis zum blinden 
Ende mit dicht stehenden Blindsackchen verselien. 

Die Genitalien verhalten sich ahnlich wie bei Glin, complanatum 
und Cl. marginatum; der Genitalporus liegt rechts von der Mittellinie 
ungefahr in der Mitte zwischen dem Hinterrand des Bauchsaugnapfes 
und dem des Korpers; nur undeutlich sind in demselben Exemplar 
die beiden Hoden und der Keimstock erkennbar. Der Uterussack 
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reicht bis ziuii Baucbsaiignapf; die dicht steheudeu Dotterstocksfollikel 
nehinen die Seiteufelder sowie hinter den Plodeu aucb das Mittelfeld 
ein. Die Eier sind 0,073—0,091 mm laug uud 0,052 mm breit. 

Die Gattung Clinostomum entlialt deirmach bis jetzt 9 Arteu, von 
deiien 3 {CL heterostomum^ complanatim uud foliiforme) europaisch^ 
die iibrigeu 6 amerikaniscb siud; aus anderu Erdtbeileu ist bis jetzt 
iiur die vou v. Linstow als iJist, lieterostomim bescbriebeiie Form 
(aus Turkestan) bekannt, welcbe jedocb wabrscbeinlicb zu CL com- 
planatum (Rud.) gebort. Ihre ^Yirtbe sind : Ardea cinerea^ A, pur- 
purea^ A. cocoi, A, coeru/ea, A. Jurodias, Ardea sp. VI (Brasilien), 
Ardea sp. (Westindieii), Mycteria americana^ Ciconia americana^ 
Nycticorax yriseus^ N. gardenia Tantalus locidator^ Botaurus minor ^ 
und — wenu die Augabe von Stiles u. Hassall iiber die Zu- 
geborigkeit des Bist. aquilae Leidy zu Clinostomum richtig ist^) — 
aucb Haliaetus leucocepJialus. Die Cliiiostomen sdieinen durcbweg den 
Vorderdarm ibrer Wirtbe: Mundhoble, Pharynx uud Oesophagus zu 
bewohnen, Bist. aquilae dagegen ist iu der Trachea gefuuden worden, 
wobin es von der Mundhoble aus leicbt gelaugen kaun. Die Xahrung 
aller dieser Wirtbe weist auf Fiscbe als Vermittler der Infektion bin, 
aus denen iu der That Jugendstadien der Cliuostomen bekanut ge- 
worden sind. 


Jiigeiidstadieii der Cliuostomen. 

Folgeude Formeu siud bis jetzt bekanut: 

1) Clinostomum gracile Leidy in: Proc. Acad. nat. Sc, Philadelphia 
V. 8 (1856), 1857, p. 45, gefuuden im Darui von Esox sq). und eu- 
cystirt bei Pomotis vulgaris. Das Vorkommen im Dann vou Esox 
sp. muss als ein zufalliges bezeichnet werden, die Thiere befanden 
sich bier nacb Allem, was wir wissen, sicber nicht an ihrem normalen 
Aufeutbaltsorte. Besclireibung ganz unzureicheud. 

2) Distomum dimorplium forma primaria Dies., Syst. helm., V. 1, 
1850, p. 354 und in: Deukscbr. Akad. Wiss. Wien, math.-uat. Cl., 
V. 10, 1856, 1 ). 65, tab. 3, fig. 1 — 4; eucystirt in Carapus hracliy- 

1 ) Diese Angelegenheit steht durchaus nicht so sicher, wie Stiles 
u. Hassall anzunebmen scheinen; Ma( Callum, der ebenfalls deu Typus 
von Bist. aquilae untersucht hat, stellt diese Form nicht zu Clino- 
stomum^ weil der Mundsaugnapf nicht von einem kragenartigen Ring- 
wulst umgeben ist; iiber die Gescblechtsorgane erfabren wir allerdings 
von keinem Autor aucb nur ein Wort. 
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iirus^ Uydrolicus scomberoides^ Geopliagus jmppatera^ Cliaetohranchus 
flavescens^ Crenicichla Johanna uud C. lejndota; ^luiulfekl deutlicli, 
Bauchsaiigiinpf init droieckigeiii Eiugaiig, Genitaldruseiifeld in der 
Mitte des Hiiiterleibes. 

3) Blstowum (jracilc Dies. = Clin, f/nfcllv [jVady bei Wright in: 

Proc. Canad. Inst. (X. Ser.), V. 1, 187U, p. 9, encysiirt bei Perea fla- 
vescens\ 6,45 mm laug, grosste Breite 1,8 mm; ]\Iundsauguapf 0,338, 
Miiiidfeld 0,975 uml Bauchsaugnapf 0,91 mm gross; keine Geselileclits- 
orgaue. Der reife Zustand wird in einem Raubfisch oder Fische 

fressenden Vogel vermuthet, an Dist. heterosiomum Wright (nec Rud.) 
resp. clessen Wirth ist bierbei uiebt gedaebt. 

4) Distonnim reticnlntum Looss in : Z. wiss. Zool., V. 41, 1885, 
p. 427, Tab 23, Fig. 2U — 29, eucystirt bei einem mittelamerikaniscbeu 
Siluroiden ^) ; 9—11 mm lang, 2,5— 3,5 mm breit, 0,75 — 1,0 mm dick. 
Mundsaugnapf fast kiiglig (0,195 — 0,238 mm), Baucbsaugnai)! etwa 
dreimal so gross, sein Eingaug dreieckig. Pharynx feblt, Darm- 
scbenkel bis ans Hinterende reicbend. obne Blindsackcben. Geuital- 
driisenfeld binter der Mitte des Hinterleibes gelegen; Keimstock reebts; 
Cirrus- uud Uterusmilndung ansebeiuend links und ziemlicb weit ge- 
trennt von einander, jeden Falls liegt der Cirrusbeutel zwiseben den 
Hoden; der Uterussack erstreckt sicb nacb voru bis zum Hinterrand 
des Bauebsaugnapfes, nach biuten iiber das Genitaldruseufeld biuaus. 

5) Distomnm ijalactosomum Leidy in: Proc. Acad. uat. Sc. Pbila- 
delpbia (1888), 1889, p. 166; eucystirt bei Lahrax lUieatus. Es ist 
bezeiebuend, dass Leidy selbst die Zugebbrigkeit dieser Form zu 
seinem 30 Jabre friiber aufgestellten Genus Clinostomum uiebt erkauut 
bat; erst MacCallum stellt dies 1899 nacb Uutersuebung der Ty])en 
fest. 6 — 8, im ausgestreckten Ziistande bis 12 mm lang, 2 — 2,5, am 
Hals 1,0 mm breit. Yorderende scbrilg abgestutzt, sebeibenformig 
ffiit vorspriugeudem Rand, 0,625 mm im Querdurcbmesser (= Mund- 
feld); 1,4 mm voni Vorderende der 0,875 mm breite Bauebsauguapf, 
desseu Hiindung dreieckig ist. Darinscbenkel bis ans Hinterende 
reicbend, mit Blindsackcben besetzt. Gescblecbtsorgane uiebt erkannt, 
sebeiueu in der Alitte des Hinterleibes zu liegen. Die milebweisse 
Farbe riihrt von zabllosen Kalkkbrperclieu ber, die mit Siliire auf- 
brauseu — von Kalkkbrperclieu spriebt auch R. Wright bei seiner 
Form. 


Ij Xicht in Silnrus gltuiisj wie AIacCallum nieint. 
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6) Bistomum reticuJatnm Poirier in: Bull. Soc. philomath. Paris 
(ser. 7), V. 10, 1886, p. 39, tab, 3, fig. 8, eucystirt bei Axiniirus 
diKjesi und ftir ideutisch mit der Looss’scheii Form gehalten, was 
aber sicherlich uicht zutrifft; 5 nim laiig, 2 mm breit, anscheineiid 
bestachelt, was bisher von keiner CUnostomuw-AYt weder im er- 
wachseiien noch im jugendlichen Zustande bekannt ist. Darmscheukel 
niir ill (Icr hinterii Halfte des Hiuterleibes mit Blindsackchen besetzt. 
Geuitaldriisenfeld in der Mitte des Hinterleibes ; vorderer Hoden 
kleiner als der hiiitere; Keimstock kuglig, rechts zwischen blindem 
Elide des Cirriisbeiitels und dem hintern Hoden; Cirrusbeutel rechts 
vor dem vordern Hoden, Genitalporus sicher ebenfalls vor diesem, an- 
scheiuend in der Mittelliuie; Uterussack uur nach vorn sich erstreckeud. 

7) Bistomum graciJelAmo^ in: Proc. U, S. nation. Mus,, Vol. 20, 
1898, p. 523; tab, 46, fig. 6—8, encystirt in Leponiis auritus^ Eupomotis 
pallidus und Cliaeuohryttus gidosus. 4,5 — 7 miu laiig, oblong-elli])tisch, 
abgeflacht, Hals in der Hohe des Baiichsaugiiapfes vom Hinterleib 
durch eine Einziehuug an den Seiteiiraiidern gesondert. Vorderende 
schriig abgestutzt, coiicav ausgehdhlt, hier der Mundsaugnapf (0,27 mm) ; 
Bauchsaugnapf mit dreieckiger Eiiigangsoffnung, etwa dreimal so gross ; 
kein Oesophagus (??), Pharynx oval, Darmscheukel bis ins iiusserste 
Hinterende reichend, vom Bauchsaugnapf an haustrirt. Genitaldriiseu- 
feld in der Mitte des Hinterleibes ; Hoden quer gestreckt; Cirrusbeutel 
rechts vor dem vordern Hoden ; Genitalporus in der Mittelliuie vor 
den Hoden; Uterussack nach vorn bis zum Bauchsaugnapf reichend. 
Dotterstocksfollikel an den Seiten angedeutet. 

8) Bistomum gracUe resp. Cliuostomum heterostomum ^IacCallum 
in: Journ. Morph,, V. 15, 1899, p. 704, tab. 39, fig. 7; dem Verf. 
lagen ausser den von Wright aus Perea flavescens kurz beschriebenen 
Clinostomen noch encystirte Exemplare aus eiuem Frosch, einer 
Forelle und aus IctaJnrus dugesi von Mexiko vor; die Formen aus 
der Forelle haben Stiles u, Hassall fiir Clmostomum heterostomum 
erklart. Alle erscheineu dem Autor zu dieser selben Art zu gehoren, 
von der der noch unentwickelte Genitalapparat auch abgebildet wird ; 
die Exemplare aus der Forelle ftihrten in der Haiit feinc Stacheln 
(cf. unter No. 6 Poirier). 

Aus dieser Zusammenstellung diirfte ebenfalls die Unrichtigkeit 
der Ansicht hervorgehen, dass alle diese Jugendstadien zu eiu und 
derselben Species gehoren; zu ti-ennen ist vor allem Bistomum reti- 
culatum Looss (nec Wright), weil bei ihr der Cirrusbeutel zwischen 
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den Hoden liegt nnd der Uterussack sich bis hiuter das Genital- 
driisenfeld fortsctzt; die einzige Clinostomum- welche in Bezug 
auf die Lage des Cirrusbeutels niit der Looss’sclien Form iiberein- 
stimmt, ist CL sorhens\ in anderen Punkten weicht sie aber ab, so 
dass eiue Zusaminenstelinng beider zur Zeit wenigstens noch nicht 
mbglich ist; imnierhin sind beide Arteu unter einander naher verwandt 
als init aiidern Clinostomeii, 

Aiiszuscbeiden sind ferner die ungenugend beschriebenen nnd 
nicht eiumal bildlich dargestellten Forinen, wie die LniDY’sche iind 
WRiGHT’sche, ebenso auch diejeuigen, von denen einfach angegeben 
wird, sie stimmen niit diesen resp. mit Clin, lieierostomum iiberein ; 
das muss nunmehr unter Beriicksichtigung der hier gegebenen Be- 
schreibungen erst festgestellt werden. So bleibeu (ibrig Bist. reticula- 
turn Poirier 1886 (nec Looss, nec Wright), List graeile Linton 
1898 und die eine Form, deren Genitalapparat MacCallum 1899 
abgebildet hat. Nach den vorliegenden Daten zu urtheilen, diirften 
die von Poirier und Linton beschriebenen Formen identisch sein, 
trotzdem die erstere bestachelt sein soli; auch darf man sie mit 
grosser Wahrscheinlichkeit auf Clinostomum marginatum (Rud.) be- 
ziehen, da sie mit dieser Art am besten ubereiustimmt. Dasselbe 
scheint mir auch fiir die von MacCallum abgebildete Form zu gelten, 
die der Autor selbst zu Clin, lieierostomum (nec Rudolpiii), d. h. zu 
CL marginatum (Rud.) stellt. 

Was endlich die von Diesing kurz erwahnten und in einem 
Exemplar auch abgebildeten Jugendstadien von Clinostomen anlangt, 
so haben mir folgende zur Untersuchung vorgelegen : 

1) Xo. 790. IX. 443 aus Gym not us No. 70 = Campus hra- 
cliyurtis\ zahlreiche gelbliche Exemplare, die theils frei, theils in 
Cysten im Abdomen liegen ; gesammelt in Caigara am 13. Oct. 1825. 

2) No. 830. X. 608 aus Ghenza = Crenicichla joliajina, zahl- 
reiche Exemplare, die nach Diesing (1. c. 1856) unter der Haut am 
ganzen Kbrper, sowie an den Kiemen und Flossen einzeln in Kapseln 
sassen und von gelblichem Saft umgeben waren; gesammelt in Mato- 
grosso am 14. August 1828. Das ebenda aus demselben Fisch er- 
wahnte grosse, ockergelbe Distonnm ist in dem Glase nicht mehr vor- 
handen. 

3) No. 834. X. 610 aus Cichla 76 = ? ein Exemplar; sass am 
Iviemendeckel und ist bei Diesing (1856) nicht angefiihrt. 

4) No. 881. IX. 535 aus Sal mo 74 = Hydrolicus scoml)eroides\ 
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4 Exeni])laro, waren iin Fleisch z\Yisclien deii Ripi)eu encystirt uud 
koiiiiteii schoii von aussen gesehen werdeii ; gesammelt am 22. Xov. 
1826 ill Matogrosso. 

5) No. 917. X. 607 aus Salmo No. 74 = Hydrolicus scomheroides; 
eiii Exemplar frei im Darmcanale; gesammelt in Matogrosso am 
18. August 1828 — aucb das ist sicberlicb ein zufalliger Refund. 

Die iibrigen an derselben Stelle augefubrten, aus brasilianiscben 
Fiscben stammeuden Clinostomen sind in der Wiener Sammlung 
nicbt mehr vorbanden. 

Die vorbandenen Exemplare stimmen alle unter einander iiberein; 
ibre Liingeu scbNvanken zwiscben 4 und 6 mm; der Kbrper ist flach, 
nur andeutungsweise auf deni Riicken gewolbt; der Hals setzt sicb 
meist deiitlicb in der Hobe des kraftigen Baucbsauguapfes ab und 
eutspricbt — je nacb der Streckiing des Kbrpers — einem Drittel 
bis einem Viertel der ganzeu Kbrperlange. Das Muudfeld ist ent- 
weder vorgewolbt oder eingezogen, sein Querdurcbmesser betragt 0,8 
— 1,13 mm; der Miindkegel tritt nur selten bervor, wolil aber meist 
der Mundsaugnapf, der bald et^vas mebr in die Quere oder inebr in 
die Lange gestreckt oder rundlicb ist; die Durcbmesser scbwaiikeu 
zwiscben 0,21 — 0,3 mm, die des Bauchsaugnapfes, der stets eine drei- 
eckige Eingangsoffnung besitzt, zwiscben 0,6 und 0,9 mm. 

Das Genitaldriisenfeld ist in den kleinen Exemplaren oft nur an- 
gedeutet, in den grossern sind wenigstens die Hoden, doch gelegent- 
lich aucb der Cirrusbeutel, Uterus uud Uterussack, sowie der Keirn- 
stock uud die Scbalendriise zu sebeu; am seltensteu babe icb die 
Dotterstocke erkaunt, dagegeu sind uameutlicb bei kleiuern Exemplaren 
Tbeile des oberflacblicben Gefassnetzes, gelegentlich aucb je ein 
Langsstainm an den Seiteu deutlicber zu sehen; in weuigen erkanute 
icb aucb die scbon von andern Autoreu erwabuten Kalkkorperclien 
abnlicben Bildungen, 

Das Genitaldriisenfeld liegt gewdbnlicb vor der Mitte des Hinter- 
leibes; die Hoden sind meist scbnial und quer gestreckt, mitunter 
aucb mebr dreieckig; ibre einauder zugekelirten Riinder sind gewobu- 
licb etwas concav, die andern gezackt oder eiugekerbt. Die Gescblecbts- 
bft'nung babe icb nur ausnabmsweise sehen konnen, sie lag dann vor 
dem vordern Hoden in der Mittellinie. 

Da nun nicbt wenige Exemplare, namentlicb aus Glas 830, Exem- 
plareii aus der Racbenboble von Ardea cocoi (Glas No. 831) zum 
Yerwecbseln gleicben (Fig. 19) und icb die letztern zu Clinostomum 
marginatum (Rud.) gestellt babe, so bin icb der Meinung, dass alle 
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inir vorliegendeii Jugendstadien von Cliiiostoiiien aus biasiliaiiisclu'u 
KnocbenfischeD zu dersclbeii Art geli()reii. Diese wurdc daiiu die 
hiiufigste Art darstclleii uiid iiber Slid- und Xordanierika verbreitet 
sein. lu Europa sind bisher Cliuostonieularveu in Fischen iiberliaupt 
noch niclit gefunden worden, so dass die Vermiitlmng wohl gereclit- 
fertigt ist, die Infection der Clinostonieu beberbcrgenden europaisclien 
Vogel {Archa^ Ntjcticorax) finde in Siid-Europa oder Xord-Afrika statt* 


Erklarmig clcr Abbildungeii. 


Alle Abbildungeu (excl. Fig. 14) stellen auf dem Riicken liegeude 

Exemplars dar. 

T a f e 1 1. 

Fig. 1. Clinostomum hderostomum (Rud.i, 15:1. Aus Ardea 
purpurea^ Genua, 13./5. 18S7. il/Z; Mundkegel, Darmbliudschlauche, 
K. Keimstock. 

Fig. 2. Dasselbe, Hinterleib mit Darmschenkeln und Genitalien. 
Hsg Bauchsaugnapf, Dscli Darmschenkel, Gjp Genitalporus, Bli binterer 
Ho den, Hv vorderer Hoden, K Keimstock. 

Fig. 3. Clinostomum dimorjdium Braux, aus A^'dea cocoi (Wiener 
Sammlung, Glas No. 832). Vorderende bei auflfallendem Licbt. 12 : 1. 

Fig. 4. Clinostomum marginatum (Run.), Typus, aus Ardea s}), VI. 
(Berliner Sammlung, No. 1433 ). 20 : 1. 

Fig. 5. Clinostomum foliiforme Braun, aus Ardea purpurea 
(Turiner Sammlung, CN. 3G1). 30 : 1. 

Fig. 6 . Clinostomum complanatum (Run.), Typus, aus Ardea cinerea 
Berliner Sammlung, No. 1460). 20 : 1. 

Fig. 7. Clinostomum complanatum (Rud.) , aus Ardea cinerea 
(Genua, 10./4. 1886), stark gestreckt. 15 : 1. G.p Genitalporus. 

Fig. 8. Clinostomum marginatum (Run.), aus Ardea cocoi (Wiener 
Sammlung: 831. X. 044). 21) :1. 

Fig. 9. Clinostomam dimorphum Braun, aus Ardea cocoi (Wiener 
Sammlung: 879). 9:1. Mittlerer Theil des Korpers mit Dotterstock 

und Vorderende des Uterussackes. 

Tafel 2. 

Fig. 10. Clinostomum heluans Braun, aus Ardea coerulea^ Rio 
de Janeiro, 8./7. 1899 (de Mukanda Ribeiro leg.) 20 : 1. 
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Fig. 11. Clinostomum detruncatum Braun, aus Mycteria ameri- 
cana (Wieuer Sammlung No. 750). 15:1. 

Fig. 12. Clinostomum Braun, aus cocoi (Wiener 

Sammluug. Glas No. 832); Hinterende mit dem Genitaldriisenfeld. 9 : 1. 

Fig. 13. CUnostonmm soriens Braun, aus Tantalus loculator 
Wieuer Sammlung, No. 878). 20: 1. 

Fig. 14. Dasselbe Exemplar, auf dem Bauche liegend. 20 : 1. 

Fig. 15. Clinostomum sorlejis, ebendaher, bei auffalleudem Licht 
gez, 12:1. 

Fig. 16. Clinostomum lambitans Braun, aus Ardea sp. (Ham- 
burger Sammluug, No. ITDOOi. 38:1. 

Fig. 17. Clinostoyyium layyihitans Braun, ebendaher, 38:1. 

Fig. 18. Clmostoyyiuyyi diniorphim Brav's, 2nis Ardea cocoi ( Wiener 
Sammlung, No. 832). Nat. Grosse. 

Fig. 19. Clmostoyymyyi yyiargmatuyyi (Run.), uuausgewachsenes 
Exemplar aus Ardea cocoi (Wiener Sammlung, 831. X. G44). 20 : 1. 

Oberflachliches Netz der Excretionsgefasse deutlich. 

Fig. 20. Cliyiostoyyiuyn marginatum (Run.), ausgewachsenes Exem- 
plar, ebendaher. 20:1. 


